
PRATIDIKi^ VISfLl^f TELEVISE - NO\t tiPilCH 


Historick6 urtorove vftSzstvf naSeho lidu 
oslavifa i Ceskoslovenski televise dCistojn^m 
zpOsobem: skoncila pokusne vysElanE zahi- 
jene 1. kvetna lonskeho roku, a soucasng 
zahajila pravidelne vysrlanf. 

Nase televise prokazaia za dobu dosavad- 
niho vy$Man[,2e dobre zvladla vsechny det- 
ske nemoci, vSechny technicke potlze a 


problemy. Mu5e se klidn€ postavit po bok 
televisi zahranicni, TeSi n&s, ie jsme po So- 
vetsk^m svazu prvnE mirovou zemE, kter& 
zahajila pravidetny televisnE program. 

Pro majitele televismch pFijimacu pripra- 
vila hlavni sprava rozhlasu jeste jedno pri- 
jemn6 pfekvapenf. Bylo soucasrte zahajeno 
pravidelne vysllanE s kmitoctovou modulact 


na vlng 56,25 Mc/s, kter6 se d£ prijfmat na 
prvnim televisnEm kanalu. Kmitcitova mo¬ 
dulate umoznuje hcdnotnejSI pfenos vyso- 
kych a nEzkych tonii a netrpf tolik poru- 
chami. Pro tento poslech jsou nove televi- 
sory opatfery zvUsinEm vypinadem obrazo- 
ve casti, do starslch pNstrojO se takovy vy- 
pinac bezplatng namontuje. F. 





NSkolik z&bSni x televisnibo studia: vlevo nahofe pf ista- 
veni vez s uko pojitkem k pfenosu obrazu ze studia na 
vysilac. — Vpravo nahofe z&b£r z reiijni mfstnosti. — 
Jak se upravovalo studio, ukazuje obrazek vpravo dole. 
Vlevo dole ie kolektlv nejlepSlch pracovnikti, ktefi vyvi» 
null a namontovali televisni zarizeni. 
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vSBSTBAKSi ZDROJ NAPiiTl 

Vladimir Prchala 


Kazdy radiokrouzek, amatCr-vysilaC 
i radioamater touzi po dobrem, vse- 
strannem zdroj i napeti, ktery potrebuje 
nejen pro merici techniku, ale i pro na- 
pajeni vysilacu, speciainich zcsilovacu a 
pfijimacu. PH tom je h lav nim pozadav- 
kem spolehlivC stabilisovini napeti. 

Pfedkladam proto kolektivu popis 
dobre os vedceneho stabilisovaneho zdro- 
je napeti, ktery dava stabilisovane na¬ 
peti 70—140—210—280 V, dale nesta- 
bilisovane napeti 450 V, regulovatelnC 
mr i zkovepfedpeti (od— 3 V do— 175 V, 
po pfipade i do —330 V) a dvoje zha¬ 
vici napeti 0 ass 12,6 V, Zapojeni to- 
hoto zdroje napeti ukazuje obr. 1, 

Podivime-li se na zapojeni zdroje, 
vidime, ze eleminitor mame rozdeleny 
na dve casti. Prva cast dava stabiliso¬ 
vane napeti a druha cast zhavici napeti 
spolu se zapornym pfedpetim. 

Nejdrive budeme sledovat prvou cist 
tolioto 2 droje. Anodovy transformator 
— Tr 1 dodava stridave napeti 2x 
450 V/200 mA, dale dvoje zhavici na¬ 
peti 4 voJty {jedno pro signalni zarovku 
a druhe pro zhaveni usmernovacek). 
Vinuti na primarni strane transforma¬ 
tor u mi nekolik odbocekpopcti voltech, 
pro vyrovnani stalych rozdilu na¬ 
peti v elektricke siti. (Bude-li si tento 


zdroj napCti delat amatCr, nevlastnici 
vysilac, ktery by zdroj chtel pouzit jen 
pro merici ticely nebo pro napajeni 
pfijimacu, tu si transformitor ud£la 
pro napeti 2 x 450 voltii/100 mA. V tom- 
to pfipade je nutno podotknout, £e po- 
jistky pro kazdou vetev 450 voltu bude 
dimensovat na 100 mA. 

Anodovd napeti vedeme pak pres dvo- 
jity vypinac V-2 a pojistky 200 mA na 
anody usmerriovaCek. K usmerneni je 
zdepouHto d vou elektronek AZll,kter£ 
bezpeCnfi usmCmi 2x 450 V/200 mA, 
nebof zde spojenim obou anod usmCr- 
hovaCky zvyHme usmCrnovaci vykon 
z 2x 500 V/60 mAnalx 600 V/120 mA, 
coz nim v naSem pripadC pro ka£- 
dou usmemovanou vetev &ta£i, K od- 
stranCni bruCeni mime ob£ anody 
usmernovacek blokoviny kondensitory 
5000 pF zkousene na napeti 1600 V. 
Usmerneni napeti vedeme pak k vy- 
hlazovacimu filtru, ktery se sklada ze 
sifovC tlumivky — TL — hodnoty asi 
10 H/200 mA a ctyf elektrolytu po 
32 (tiF. Pro bezpecny provoz mame tyto 
elektrolyty zapojeny za sebou, nebof pri 
zapnuti anodoveho napeti stoupa spic- 
kove napeti asi na 600 V a po kazde 
by sc nim jednoduchy elektrolyt probil, 
a to se v£emi dusledky. Vsechny tyto 
elektrolyticke kondensitory mime pro 


mostCny svodovymi odpory po 1 M 
1 watt. Bude-li mit fdtraeni tlumivka 
vctH ohmicky odpor, nevadi, vyjde nim 
alespoh srazeci odpor menih. Zato fil¬ 
tracni tlumivka musi byt velmi dobri 
kvality, aby spolehlive filtrovala i po- 
m6rn6 znaeny proud odebirany ze 
zdroje. 

Za filtraCnim fetezem je predfadny 
odpor, ktery pH zkouseni nastavime na 
spravnou hodnotu pricneho proudu sta¬ 
bilisacni vybojky. Ke stabllisaci naSeho 
zdroje napeti pouzivime stabilisacni vy¬ 
bojky se ctyfmi stabilisovanymi stupni 
— (STV 280/80/Z). Z t6to vybojky 
muzeme odebirat nisledujici proudy. 

Elektroda B-3 . . . 280 V . . 80 mA 

Elektroda B-2. . . 210 V . . 70 mA 

Elektroda B-l. . . 140 V . . 60 mA 

Elektroda 0 ... 70 V . . 40 mA 

Odebirime-li proud ze vSech elektrod, 
nesmi prekrocit celkovy odbCr 80 rnA, 
respektive 90 mA maximalnC. Pfitom 
muslme dbat, aby se pri tom nepre- 
krocilo dovolene zatizeni jednotlivych 
elektrod a vykon, straveny ve vybojee — 
24 wattu, jinak by byla ohrozena jeji 
zivotnost. 

Vritime se nyni opet k zapojeni. 
Elektrody stabilisacni vybojkyjsou vnejS- 
kem spojeny odpory 0,3 M12 se za- 
pornym polem, a to proto, abychom 
zabranili divokym vybojum, po pfipade 
i preskokum ve vybojee. Vsechny elek¬ 
trody jsou jeSte pfemosteny kondensi¬ 
tory 1 /tF/650 V provoznich, a to proto. 



Obr . 1, 
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aby stHdavf v^stupnf odpor nepfesdhl 
dovolenou hodnotu ani pfi vySSfch 
kmkoitech, Zapalovacf anoda -Z- je 
pfipojena pres odpor 200 k£>, ktery pH 
pouJitf stabilisacnf vybojky STV 280/80 
(bez zapalovacf anody) je prosti vy- 
pugtin. 

Z elektrody B-3... 280 V ... napd- 
jlme pres vhodni nastaveny dilii na- 
peti malou doutnavku. D^liC zde mime 
proto, aby doutnavka zhasla i pfi po- 
niirni malim poklesu napitf ve vf- 
bojce, ktery nastane, pfekroffme-li do- 
voleny odbir z jednotlivych elektrod 
stahilisainf vybojky. Tento d^liC je se- 
staven tak, ir doutnavka zhasne jiz pH 
poklesu napitf z 280 V na 250 V. Je to 
vlastni primitivm a velmi osvidceny 
voltmetr, nehlede k tomu, ie doutnavka 
pri zapnutl anodoviho vypinaie V-2 
signalisuje, ze mime zdroj pod na- 
pStf m! 

Nrstabil isovan £ napetf 450 V, ktere 
pouHjeme k napdjenf anod zesilovafO, 
vysilaCii atd., odeblrdme z druhiho 
elektrolytu filtrainf vetve (pfed srdze- 
ctm odporem). PH tom je prepinai P-1 
v poloze L Nehudeme-li odebfrat 450 V, 
aneb budeme-li potrebovat jen malf 
proud pfi napitf 450 V, pfepneme pfe- 
pinag P-1 do polohy IT, po nffpadi do 
polohy III. Odboiky I az III je nutno 
nastavit podle pozadovaniho odbiru, 
a to zkusmo, Pfi zkouSenf a uvidinf 
v chod se budeme Hdit temitozdsadami: 

Nejdffve zaineme zkouget tuto idst 
bez usmirfiovacek a bez Wbojky. PH 
tom zkontrolujeme, zda transformdtor 
ddvd fddni napitf. Pak zasuneme obi 
usmirfiovaiky a stabilisacnf Wbojku a 
rndme-li miliampermetr, zapojime jej 
mezi elektrodu B-3 a napitf +280 V, 
jak je ve schema tu idrkovani nakresle- 
no. Zapojime wpinai V-1, naghavfme 
usmirnovacf elektronky a pak zapoje- 
nfm vypinaie V-2 pfivedeme na anody 
usmirnovace napetf 2x 450 V. Mtli- 
ampirmetr zde mMc ukdzat vt'chylku 
maximdlnfho pffiniho proud u 80 mA. 

tom nastavujeme odboiku III na 
patficnou hodnotu, ag dosdhneme prou- 
du 80 mA. Hodnotu odporu pfi poloze 
pfepinaie na III pougfvdme tehdy, po- 
u2fvdme-1i ze zdroje jen stabilisovani 
napitf. Podobnym zpusobem nastavfme 
polohy odboiek II a I, a to podle odbi- 
rovfch pogadavkd ze zdroje. PH tom 
musfme dbdt, abvchom nepfekroiili do¬ 
volenou mez pffcniho proudu. Bude-li 
ndS zdroj trvale zatfgen alespon 10 mA, 
muSeme pfekroiit dovolenou mez pff£- 
niho proiidu stabilisainf vybojky na 
90^ mA. Ze stabilisace napetf je velmi 
xiiinnd, dosvidcujf provddini zkouSky 
PH kolfsdnf napitf site o 15% zmenSuje 
tento stabilisdtor kolfsdnf napitf na 
1 , 5 %. 

Nynf obrdtfmc pozornost k druhi 
idsti naSSeho zdroje napitf. 

Zde mime dm by transformdtor Tr-2, 
doddvajfcf ghavicf napitf elektronkdm 
pfijimaie, zesilovace, vysilaie atd. Se- 
kunddrnf vinutf tohoto transformdto- 
ru je rozdileno na 3 sekce. Prvnf zha- 
vicf vinutf 4 V/I.8 A slouzf ke ghavcnf 
usmimovaiky AZ11, pougfvani pro 
zfskdnf zdporniho pfedpitf zdroje. Dru- 
hi a tretf vinutf ddvd 0—4—6,3—12,6 V 
3 A. Primdrnf vinutf md opit nikolik 
odboiek po piti voltech pro vyrov- 
ndnf stdl^ch rozdflu v elektricki sxti. 
Pfejdeme nynf ke zpflsobu zfskdvdnf zd- 
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pomiho pfedpitf, V prvnfm transfor- 
mdtoru TR-1 mime na jedni vetvi 
450 V odboiku na 340 V. Odtud odc- 
bfrdme napetf pfes prepinai P-2 a kon- 
densdtory C-5 ad C-9. To to napetf 
usmerfiujeme pomocf usmernovacf elek¬ 
tronky AZ11. Zfskane zdporni pred- 
petf vyhladfme filtrem, skjzenym z elek- 
trolytickiho kondensdtom 8 /xF a od¬ 
poru 30 ka Odpor 0,1 M Q (R-l) 
slouzf k vybitf kondensdtoru pH vy- 
pnutf^ zdroje. Vyhlazene zaporne pfed¬ 
pitf jesti regulujeme potcnciometrem 
hodnoty 0,2 M Qj 2 watty. Pro kon- 
trolu Wae pfedpitf mime trvale zapo- 
jen voltmetr. Hodnoty kondensatom C-5 
ag C-9 zdvisx na pozadovanem zapor- 
nem pfedpitf. Nejlepe se osvidiily hod¬ 
noty 1000 pF — 4000 pF — 10 000 pF 
a 30 000 pF — a 55 000 pF, cfmz do- 
sahnerae plynuliho ffzenf od —3,4 V 
do —175 V. Kdo by chtil mft je^ti 
vetSf rozsah, tu pouzije dalsfch hodnot 
kondensdtoru —0,1 — 0,25 fiF — 

0,4 yF a tfm zvetsf rozsah zaporniho 
pfedpitf na minus 330 V. Toto prove- 
denf vydaduje prepinai o vice kontak- 
tech. Viechnv tyto kondensdtory musf 
bft pro bezpein^ provoz zkouseni na 
napitf max. 2000 V. Mame-li pfepinai 
P-2 v poloze I, je zdroj zdporniho pfed¬ 
pitf vypojen. Vypinacem V-4 zapfndme 
transformdtor Tr-2 do chodu, signali- 
sainf zdrovka 2-2 se rozsvftf a vypina¬ 
cem V-3 zapojujeme ihavenf usmerno- 
vaiky AZ11. (pritom se rozsvftf signa- 
lisacnf Sdrovka 2 - 3 ). Pffvody sfti pro 
oba transformdtory jistfme pojistkami 
po 4 A ajednotlivi transformdtory jistfme 
pojistkami po 2 A. 

Ke konci se zmfnfm o stavbi tohoto 
zdroje napetf. Cely zdroj postavfme na 
pevnou kostru, kterou udeldme ze gelez- 
niho plechu sfly 1 mm. Souidstky roz- 
mfstfme podle obr. 2. 

Elektrolyty 4 x 32 pF bezpeine od- 
lsolujeme od kostry isolacf, ktera snese 
uriiti napetf 500 V. Na pfednfm pa- 
nelu umfstfme vypinace V 1 —F 4 , pre- 
pinaic P 1 a P t! potenciometr -R-, signa- 
lisacnf zdrovky & az doutnavku a 


voltmetr pro mirenf zapornebo pfed¬ 
pitf. Pffvody site a v^vodv napetf mime 
na zadnf stene kostry. Vse fadne iso- 
lujte a pouzijte zdfrky s dobrymi iso- 
lainfmi vlastnostmi. Cely eliminator dd- 
me do pevne, dobfe vetrane plechove 
a hlavne uzemnine (pro'vlastnf bezpei- 
nost) skffnky. 

Budete-Ii si sami transformdtory a 
tlumivku vinout, doporucuji vam po- 
stupovat ve vypocfu podle pfi'sluSni 
stati nove vydani pffrucky ,,Radiotcch- 
nicke nomograinv ft , strana 54—70 (vy- 
dal Svaz pro spoluprdci s armadou), ve 
ktcri je velmi dobfe a srozumitelne vy- 
svitlen zpftsob vypoitu vinutf. 

Souidsti volte co nejjakostnejSf, mon- 
tdz dilejte poctive, spoje si fddne pro- 
myslete, dilejte je ze silneho, dobfe Jso- 
lovaneho drdtu, Pfi spdjenf dbejte toho, 
aby spoje bvly rddni probfate. Tsolujte 
na panelu vSechny vypinaie, pfepinaie, 
a to isolacf, kterd snese dvojnasobek pro- 
voznfho napitf. 

Ke konci pfeji viem, kteff si tento v&e- 
stranny zdroj napitf budou delat, mno- 
ho zdaru v jejich praci. 

# 

VysflSnfstamfardnfho kmitoitu 1000 e/s 

Poifnaje dnem 4. Iedna 1954 bylo 
zahdjeno pravidelni vysfldnf standard- 
nfho kmitoctu 1000 c/s, modulovaniho 
na nosne vlniNdrodnfho okrubu Praha, 
470,2 m, 638 ks/s. Ton se vysfld v pra- 
covnf dny kromi soboty ve 13 h 15 m 
po dobu 5—10 minut, Jeho kmitocet je 
odvozovdn z kmitoctoviho standardu 
miffcf stanice OIR, 

Odchylky kmitoitu od jmenoviti 
hodnoty se miff jednak v oddelenf pro 
mifenf casu Astronomickeho ustavu 
CSAV, jednak ve Vyzkumnim xistavu 
pro elektrotechnickou fysiku. Jejich 
hodnoty budou vzdy za jeden mesfc 
shrnuty v tabulku, jez bude uverejnina 
V iasopise ..Slaboproudy obzor 1 '. 

K rychle informaci nejvaznejsfch za- 
jemcu bude oddilenf pro mifenf casu 
Astronomickiho xistavu CSAV zasflat 
vyzkumnV’m xistavum i wrobnfm pod- 
nikum na pozadanf mesfene obeznfk 
obsahujfcf stejnou tabulku odchylek. 

* 


Oprava. 

V Clinfcu „Miniaturnt superhet* 1 v £. 2/54 
md bft na str. 29 v prvnim sloupci 35. fddee 
shora mfsto 465+520 = 1090 kc/s sprdvnfi 
465 + 520 = 985 kc/s, V obrdzku na str. 28 chybt 
odpor 10 kP, o kterdm se mluvi v textu. 
Opravte si laskavif zapojeni podle pfipoje- 
nibo obrazku. 
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TIBBA^Sf MKXlCK 

Vladimfr Honomichl 


Vibracni menice jsou zarizenim, kte- 
nf’ch se st&le casteji pouziva k napajeni 
radioelektrickych zafizeni. Hlavne se 
pouzivaj i pro napajeni mobilnich vysi- 
lacu, prijimacu a rozhlasovych zesilova- 
cich zafizeni. Tak6 v radioamaterskem 
provozu je moznost sirokeho pouziti 
vibracnich menicu. Pouziti menicu md 
tu vyhodu, ze akumulator, ze ktereho 
napajime dhavici obvody i vibracni me- 
nic, je mozno po vybiti opet nabit. Jejich 
provoz je znacne levnejsi nez provo 2 
s pouzitim suchych anodovych baterii. 
Nevyhodou vibracnich menicu je jejich 
pomernfe mala uCinnost a pak nutnost 
volit velmi ucinnou filtraci a odstineni 
vibracniho menice od napajeneho zarl- 
zeni, zvlaste vysilacu a prijimacu. Ve 
clanku, ktery predkladam ctenafum, je 
vysvetlena cinnost jednotlivych druhu 
vibracnlch menicu, jejich zapojeni, pu- 
sobeni ndrazoveho kondensltoru zapo- 
jeneho paralelne k sekund&rnimu vinuti 
transformatoru, pracovni podminky ze- 
leza a medi tohoto transformatoru a 
omezenj ruSeni. 

Zhavici napeti odebirame z akumu- 
ldtoru a vysoke napeti je dodavano 
vibra&iim menicem, ktery meni stejno- 
smerny proud z akumulatoru na stri- 
davd proud vysokeho napeti a pak jej 
opet usmernuje. Usmern^ny proud vy¬ 
sokeho napeti se vyhladi filtry. Prove- 
deni filtrfi je zde ponekud slozitdj^i ne£ 
u normdlnfch usmernovach, a to proto, 
aby chrdnily napajene zafizeni od po- 
ruch, ktere vznikaji ve vibratoru. 

g | Druhy vibracnfch menicu 

Podle zapojeni rozeznavame v pod- 
state dva druhy vibracnich meniiu. 


Vibratory, ktere stfidavy proud ziskany 
vibratorem ze stejnosmerneho proudu 
usmernuji pomoci vysoce vycerpane dio- 
dy neboli kenotronu, se nazyvaji take 
nekdy menice asynchronni, Dale takove, 
ktere stfidavy proud usmernuji cestou 
mechanickou, pomoci kotvy vibratoru. 
Rika se jim take menice synchronni. 
Projdeme si cinnost menice asynchron- 
niho. Jeho schema zapojeni je na obraz- 
ku £.1. V torato schematu jsou vynechd- 
ny pro jednoduchost vysokofrekvencni 
filtry. Zafizeni menice se sklada z techto 
soucasti: vibrator V, transformator T, 
usmernovaci elektronka E 1 a filtr, ktery 
se sklada z tlumivky Tl a elektrolyticke- 
ho kondensatoru C a zdroje B. Nejdule- 
zit^jsim zarizenim je vibrator. Je to 
v podstat£ bzucdk se skupinou doteku, 
kterych se kotva l pfi kmitani stfidavS 
dotyka. Kotva zapojuje stfidave kladny 
pol baterie B na doteky 2 a 3. Zapornv 
pol je zapojen na stredni v^vod primar- 
niho vinuti transformatoru. To zname- 
nd, ze proud v torn to vinuti bude menit 
stfidave svuj smer, podle poctu kmitu 
vibratoru. Kolem primarniho vinuti se 
vytvori stfidave magneticke pole, ktere 
indukuje v sekundarnim vinuti stfidave 
napeti, jehoz velikost je zavisla na po- 
meru primarnich a sekundarnich za- 
vitu. Pocet kmitu kotvy vibrdtoru je ob- 
vykle 100 c/s az 200 c/s. V sekundarnim 
vinuti vznikne proud shodneho kmito- 
Ctu. Tvar krivky strfdaveho napeti 
v sekundaru neni sinusovy. Sekundarni 
stfidave napeti se dale usmernuje dvou- 
cestnym usmerhovacem. Katoda elek- 
tronky musi byt isolovana od zhaviciho 
vlakna, jelikoz se nachdzi na vysokem 
kladnem potencialu. Usmcrneny proud 
se dale vyhlazujc pomoci filtru z tlu¬ 


mivky Tl a kondensitoru C. V pferuSo- 
vacim obvodu vibratoru jsou konden- 
sator C x a odpor R 1} slouzici ke zhaseni 
jisker. Kondensatory C t pomdhaji snizit 
jiskfeni a kondensator C. v sekunddru 
chrani vinuti proti pfepeti, Tjpine sche¬ 
ma vibracniho menice je na obrazku 
c. 2. Ucinnost techto vibracnich menicu 
je 50-60%. Druhy typ vibracniho me¬ 
nice je t. zv. synchronni s mechanickym 
usmernenim. Delaji se s dvoucestnym 
nebo jednocestnym usmernenim a vetsi- 
nou se zdvojovacem napeti. Na obrazku 
c. 3 je zapojeni vibracniho menice 
s dvoucestnym mechanickym usmerne- 
nim. Menice tohoto zapojeni lze dobfe 
pouzit i k napajeni kratkovlnnych zari- 
zeni, jelikoi je zde pamatovano na spo- 
lehlivou protiporuchovou ochranu. Pro¬ 
jdeme sicele zapojeni. 2haviei napeti ve- 
deme pres vypinac V, vf tlumivku Tl x 
a nf tlumivku TL ke zhavicimu obvodu. 
Pred vstupem do zhaviciho obvodu je 
jeste blokovaci elektrolyticky kondensa¬ 
tor Tlumivka TL a kondensator C s 
tvori nizkofrekveneni filtr a tlumivka 
TL chrani zhavici obvod pred vf poru- 
chami. Pres tlumivku Tl t privadi se take 
napeti do primarniho obvodu vibrac¬ 
niho menice. Kladny pol je zapojen ke 
stfednimu vyvodu primarniho vinuti 
transformatoru T a pol zaporny k leve 
pulce kotvy vibratoru. Vlivem proudu 
prochazejiciho vinutim elektromagnetu, 
kotva vibratoru zacne kmitat a zapojuje 
stridave zaporny pol ke koncum primar¬ 
niho vinuti transformatoru T. Nasled- 
kem toho bude proud v primaru menit 
svuj smer a kolem vinuti vznikne stfi¬ 
dave magneticke pole, ktere indukuje 
v sekundaru stfidave napeti. Toto napeti 
se usmernuje pomoci druhe poloviny 
kotvy vibratoru. Usmerneni probiha 
nasledujicim zpCisobem. Predpokladej- 
me, ze vinuti transformdtoru jsou zapo- 
jena tak, ze behem prvni pulperiody 
kmitu kotvy ma horni konec vinuti ,,mi- 




+ 




0 5 ro IS 20 25 

Iz fntAJ 

Obr. 4 


AmauSrtktl RADIO 








<-Obr. 5 



h 2 

A 

2 


nm !< a strednl bod „plus“. S koncem vi¬ 
nuti, jez md minus, bude v tomto oka- ' 
mziku spojena prava polovina kotvy, 
coz ma za nasledek, ze na yf'stupnlch 
svorkach vznikne napetl plus a minus. 
Behem nasledtijlcl pulperiody se pola- 
rita na feonclch vinuti zmenl a minus pol 
se objevi na dolnlm konci vinuti a sou- 
Easne na hornlm konci prave poloviny 
kotvy. V tomto okamziku se k tomuto 
dotyku pripojl kotva vibratoru a tun se 
polarita vysokeho napetl na vystupu 
nezmenl. Takto mechanicky usmErnend 
napcti se vyhladi filtrem z kondensatoru 
C t a C s a nf tlumivky 77 4 . Jako filtr 
proti vf porucham pouzivame vf tlu¬ 
mivky a kondensatory C,, Stejne 
kondensatory C, pouzivame take v pri- 
mdrnlm obvodu, kde spolu s tlumivkami 
77 s tvori vf filtry. Kondensator C s bran! 
vznikdnl jiskfenl, Jednotlive dily menice 
je trcba od scbe odstfnit. Taktez je tfeba 
stfnit vystupru vedeni vibracnlho menice 
a vodice od akumulatoru. Na obrazku 
c. 5 je zatezovacl charakteristika tohoto 
vibracnlho menice. Krivka zavislosti 
proudove intensity primarniho obvodu 
na zatezovacim proudu je na obrdzku 
c. 5 . Pomer mezi primarmm a sekundar- 
nim vykonern nam davd ucinnost, ktera 
je prumerne 40%. Na obrazku c. 6 je za- 
pojenl menice se synchronnim usmErne- 
nim a zdvojovacem napcti. Frimarni ob- 
vod je stejny jako v pfedeslem pripade. 
Podstatne se lisl pouze sekundarni ob- 
vod, Sekundarni vinuti transforma toru 
T nema v^stup ze stredu vinuti. NapEti 
na sekundaru se odeblrd pres kontakty 
5, 6 a 7 a privddi ke kondensatorum 
C 4 , ktere majl velkou kapacitu. Vystupnl 
obvod je tedy napajen seriove zapoje- 
nfmi kondensatory C 4 , nabfjen^mi na- 
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petlm z vibrdto- 
ru.Takov^to me- 
nic ma zatezova- ■< 

cl charakteristi- 0bn 

kupodleobrazku ‘ j J_ 

c. 7. Zavislost 
proudove inten¬ 
sity primdru na zatlzeni menicejepatrna 
z charakteristiky na obrazku c. 8 . UEin- 
nost tohoto menice je vyssi nez u pre- 
desleho a dosahuje 55%. U obou popsa- 
nych menicu je pouzito vibratoru s dvou- 
dllnou kotvou, jejlz obe poloviny nebyly 
vodive spojeny. Z konstrukcnlch duvodu 
pouzivame nEkdy kotvy, ktera spojuje 
primarni i sekundarni obvody. Jedno 
takove zapojenl je na obrazku E. 9, U to¬ 
hoto menice je minus primarniho i sekun- 
darnlho obvodu svedeno do spolecneho 
bodu. Toto zapojenl dovoluje pouzlt 
automatickeho predpetl pomocl odporu 
v katodovem obvodu elektronky. Popis 
jineho vibracnlho menice synchronnlho, 
jehoz schematicke zapojenl je na obraz¬ 
ku c. 10. Stejncsmcrnf proud z akumu- 
latoru se privddi pres filtracni retez 
k Wagnerovu kladlvku, ktere tvori dotyk 
8 a budici clvka 7. Tim se udrzuje kotva 
2 a 5 v kmitavem pohybu. Zdporny pol 
jde prlmo na stred primarniho vinuti 
transformatoru T a kladn^ pol je stri- 
dave preplnan primarnlmi doteky 1 a 3 
na jeden a druhf konec primarniho vi¬ 
nuti. Pri stejnem poctu zavitu v obou 
pulk&ch primarniho vinuti je ucinek 
stejn\y jako by na primdr byl privaden 
stfldavy proud. Tvar kfivky proudu 
v tomto pripade nebude sinusovy. Trans- 
formatorem zwSlme napetl na zbdanou 
hodnotu a nabljlme pres sekundarni do¬ 
teky 6 a 4, ktere jsou stfldave zapojovany 
kotvou 5 (spojenou s kotvou 2), na kon¬ 


densatory C 10 a C u . Tyto kondensatory 
jsou zapojeny za sebou, aby se jejich na¬ 
petl scltalo a majl dostatecne velkou ka¬ 
pacitu, aby mobly dodavat proud i v do- 
be prerusenl. Takto ziskanV tepavy stej- 
nosmerny proud se vyhladi filtracnlm 
ret^zeem C„, L z a C ia , Ke v§em prerusu- 
jicim dotykum jsou zapojeny kondensa¬ 
tory C 4 , C ? , C 4 , C B> C if ktere slouzl ke 
zhasinani jisker. Jsou dimensovany na 
prlsluSne provozni napeti. Aby se ne- 
dostalo vznikle ruseni k akumuldtoru, je 
zapojen do pflvodu filtr ze vzduchovych 
civek Lj, a L % a kondensatoru C lf C t , C 3 . 

NekterS zvldstnf poznatky a setrenl 
na vibraEnich meniEich 

1 . tJloha a volba kapacity „narazo- 
veho“ kondensatoru, zapojeneho para- 
leln^ k sekundaru transformatoru a 
urdujlciho casovou konstantu vibracnlho 
menice. 

2. Pracovnl podmlnky zeleza a medi 
v transformatoru pri tvaru vlny, bllzkem 
obdelnlkovemu. 

3 . Ubytky na napetl a regulace. 

4. Omezeni ruseni a Sumu. 

1. Kondensatoru, ktery je zapojen 
paralelne k sekunddrnimu vinut 1 ,rIkame 
obycejne ,,narazovy‘b ale kdyz prihli- 
2 ime bllze k jeho funkei, je lepe rlkat 
mu „casovacl“, protoze urcuje casovou 
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konstantu okruhu. Na obrazku c. 11 je 
nakreslen zakladni okruh transforma- 
toru se Synchronnim vihracnim nsmer- 
nenim. Primar i sekundar maji odbocku 
uprostred, to znamena, ze je pripad 
shodny, jako kdyby transformator na- 
pajel dvoucestny usmernovac. Pro dalsi 
theoretickou tivahu nahradime tento 
transformator s dvojim vinutim trans- 
formatorem s vinutim jednoduchym a 
vibrator nahradime reversacnim prepi- 
nacem, Takto vznikty ekvivalentni okruh 
(obrazek c. 12) budeme rcSit ze sekun- 
damj strany. P fed p ok lad am e, 2e baterie 
je zapojena primo na sekundarni napeti. 
R = zdtez sekundaru, C = casovaci kon- 
densitor, L = indukcnost, r — odpor 
okruhu transformatoru, pfeneseny na 
sekundarnf stranu. Funkci vibratoru na- 
hrazuje prepinani reversacniho pfepi- 
nace. Kdyz je prepinac otevren, tece 
urcity proud - nazveme jej - indukc¬ 
nosti L a zaroven tece proud i zatezi R. 
Indukcnost mA snahu tento proud 
udrzet, ale zatez R je stridave odpojo- 
vana, af jiz pouzivame jakykoli zptisob 
usmerneni. Aby se proud udrzel, i kdyz 
vypinad baterie je vypnut, jc nutne, aby 
proud tekoudi zatezi R byl opacneho 
smyslu nez hlavni proud baterie tekouci 
touto zatezi. Kdyby nebylo kondensa- 
toru C, nastalo by prudke preruseni 
proudu, tekouciho indukcnosti L. To 
znamena, ze velka negativni hod not a 
dijjdi dala by vzniknout velkdmu napeti. 
I kdyz neni vne pripojen kondensdtor, je 
zde vzdy urcita rozptylova kapacita, 
takze proud i tece po odpojeni baterie 
oscilacnim obvodem L } r, C. Kdyby ne¬ 
bylo ztrat (r = 0), vynutil by si zakon 
o zachovani energie, aby kondensAtor 
se nabil na spickovou hodnotu V c , ktera 
je dana vztahem. 

V pfipadd, ze transformator dodava na 
pf. anodove napdti malemu radiopri- 
stroji o spotfebe 50 mA pfi 300 V a 
sekundarni indukcnost je 30 H, rozpty¬ 
lova kapacita 0,001 /xF a mag. proud 
j’a — 10 mA, pat podle rovnice 1 dosta- 
neme V t = 1740 V. Pri malych ztratach 
a za nespravnfch pracovnich podminek 
by tato spidka napeti poruSila isolaci 
konstruovanou pro provoz napdtim 
300 V ss. 

Nyni predpokladejme, ze kapacita 
premosfujici sekundar vzroste pripoje- 
nim vnejliho kondensatoru. Pak se spic- 
kove napeti snizi umerne s druhou moc- 
ninou kapacity, jak vyptyvA z rovnice 1, 

V c = ijL^C 

a perioda oscilaci se zvetsi s druhou od- 
mocninou kapacity. To znamena, ze 
kdyz uvazujeme jedno preruseni okru¬ 
hu,, pridaviry kondensator zmeni tvar 
vlny z krivky I na kfivku II, viz obrazek 
c. 13 (a). Doteky vibratoru se po otevre- 
ni opet napoji na opacnou polaritu a tak 
by prubeh vlny mel odpovidat obrAzku 


Obr. 13—> ''ooa* kbIhu kohtaktv 


5. 13 (b), Zde vznika nutnost mit tako- 
vou rychlost zmeny napeti bebem casti 
cyklu, aby doba otevreni kontaktu mela 
souvislost s dobou uzavreni kontaktu. 
To znamena: odpovida-li na pr. bod X, 
na krivce II, obrazek 13 (a) napeti - 
300 V, musi v tomto okamziku nastat 
opetne uzavreni kontaktu vibratoru. Na 
obrazku c. 14 je idealni tvar napeti pfi 
ruznych hodnotach kapacity kondensa¬ 
toru kolem spravne volene hodnoty. 
Obrazek c. 16 znazornuje tvary prubehu 
napeti pfi ruzne hodnote kondensatoru, 
pozorovane pomoci osciloskopu. Pod- 
minky casovV’ch konstant budou mene 
kriticke, kdyz bod X na krivce (obrazek 
13 a) dostaneme do blizbosti negativni 
spickove hodnoty. V tomto miste je totiS 
rychlost napefove zmeny mala. Kdyby 
nebylo rozptylu, SpiSka reversovaneho 
napeti by souhlasila s pracovnim nape- 
tim tehdy, jestlize kondensator by byl 
takove hodnoty, aby perioda oscilaci 
byla shodna s periodou pracovniho 
cyklu vibratoru. Pak by pfenos induko- 
vane energie do kondensatoru trval stej- 
ne dlouho, jako akumulace v indukc¬ 
nosti. Kdyz je kondensator jak vy- 
zaduje sprdvny casovy prubeh, bude na¬ 
peti v okamziku uzavreni doteku vibra- 
toru jeste stoupat, i kdyz ztraty v zeleze 
a medi snizuji amplitudu volnych osci¬ 
laci. K zvyseni tlumeni je mozno zaradit 
k casovacimu kondensatoru seriov^ od¬ 
por. Ale i toto tlumeni je stale male pro 
okamzite napefove Spicky a pfi tom je 
nutne spravne casovani, aby vzniklo 
vhodne napeti pfi opetnem uzavreni 
kontaktH. Pfi danem case zmeny prepi- 
naci funkce kontaktu je potrcbnd hod- 
nota kapacity C nepfimo limerna in¬ 
dukcnosti transformatoru L . 

U vsech transformatoru se zeleznyin 
jadrem se indukcnost L meni v obracene 
zavislosti na hustote magnetickeho toku 
a tudiz i v obracenem pomeru se vstup- 
nim nap^tim. To znamenA, ze i v tom 
pfipade, kdy byla kapacita casovaciho 
kondensatoru spravn^ volena pfi jmeno- 
vitem napgti (na pf. 12 V pfi Sesticlan- 
kove olovene baterii), bude pfesto jeste 
maid, protoze indukcnost transformd- 


b 



toru, klesne nasledkera zvyseni vstupniho 
napeti (na pf. pfi nabitem akumuld- 
toru t. j. 15 V) a ovsem bude zase prilis 
velikd pro mal^ vstupni napeti (10,8 V 
pfi vy|bitem akumulatoru). Prills mala 
kapacita mu2e ddt vzniknout nebezpec- 
nemu pfepeti na sekunddrni strane 
transformatoru, vetsi hodnota ma za nd- 
sledek malou ztratu ucinnosti, Budeme 
proto radeji volit casovaci kondensator 
pro vyssi napeti. Velky kondensator davd 
prubeh vlny podle obrazku 14 (c) a 15 
(c) a tudiz, kdyz se doteky _uzavrou, kon¬ 
densator se okamzite nabije novym na- 
petim. Energie z indukcnosti se jeste do 
kondensatoru nepf enesla a proto se tento 
zbytek energie prenese zpet do baterie. 
Byly skutecne zjisteny napet’ove pulsy, 
ale pfi mereni pomoci ampermetru 
s otocnou civkou nebyla zjistena zadna 
tispora jmenoviteho proudu z baterie. 
Skutecne tvary vln, pfi ruznych hodno¬ 
tach kapacity, jsou na obrazku c. 15 a, 
jak je videt z obrazku c. 14, odpovidaji 
theoretick^m. Nejlepe je presvedcit se 
o prubehu vlny pomoci osciloskopu. 
V pfipade krajni nutnosti je tak£ mozno 
volit hodnotu kondensatoru s ohledem 
na minimalni vstupni proud. Casovaci 
kondensator pusobi, ze pfi otevreni kon¬ 
taktu chova se transformdtor jako okruh 
ve zkratu. Nedochazi vsak k zadnemu 
poskozeni okruhu, a to proto, ze narazy 
napeti sekundaru vznika na kontaktech 
vibratoru trvaly oblouk. Ma-li das ova ci 
kondensator dostatecnd velkou kapacitu, 
aby urcil pri maximalnim vstupnim na¬ 
peti spravnou casovou konstantu trans- 
formatoru, neni nutno, aby byl dimen- 
sovan na zvlaste vysoke napeti, protoze 
nedostava vetsi napeti nez napeti ampli- 
tudy obdelnikoveho prubehu na sekun¬ 
darni strand transformatoru, zvetsene 
o 10%. Kondensator vsak pracuje 
v okruhu stfidaveho proudu. Casova 
zmena pracovni periody vibratoru je 
zhruba 0,001 sec. Jestlize predpoklada- 
me, ze kondensator o kapacite 0,02 /rF 
menisvOj naboj od +300 V do—300 V, 
pak zjistime proud kondensatoru podle 
zmeny naboje, ddleneho casern, po ktery 
trva, a dostaneme 12 mA. Kondensator 
se nesmi timto proudem poskodit. Obra¬ 
zek 16 (a) znazornuje zjednoduseny tvar 
prubdhu napeti transformatoru vibrac- 
n£lm menide. Diagram je kreslen pro 
vibrator s dobou uzavreni kontaktu rov- 
nou 40% jedne cesty, t. j. kazda perioda 
otevreni kontaktu je 10% celeho pra¬ 
covniho cyklu. Protoze je napeti najeden 
zavit dmerne velikosti zmeny toku 
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ur<5ime magneticky tok integraci zjiste- 
neho napeti 

0 ■= JE 6 dt . 1 (H 

Proved eme-li integraci tvaru vlny 
u transform&toru buzeneho vibratorem 
(kfivka nazna£ena plnou carou na obraz- 
ku c, 16 (a}j dostaneme tvar vlny mag¬ 
netickeho toku,jak je naznaceno carko- 
vane. Pro srovnani je na obrdzku c. 16 
(b) znazornen ciste obdclnikovy prubeh 
napeti teze amplitudy a jeho integral je 
naznacen carkovane. Protoze magne¬ 
ticky tok jc integralem napeti, je maxi- 
malni tok na obrazku 5. 16 (a) mensi 
nez na obrazku c. 16 (b), a to v pomeru 
urcenem stredni aritmetickou hodnotou 
napdti, ktera je mensi [obrazek 5 . 16 (a)]. 
To znamena, ze tato hodnota je vlastne 

ndsobena f 1 -, kde x — zlomek 

doby pracovniho cyklu, po ktery jsou 
otevreny doteky vibratoru. (Na obr&zku 
c, 16 (a), x — 0,2.) Mohlo by se zdat, ze 
magnetomotoricka sila i tok jsou pfi pre- 
rusen&n primarmm okrubu, behem pe- 
riody, kdy se napeti reversuje, nulove. 
Ve skutecnosti ale magneticky tok trvk, 
jak je dokaza.no ucinkem sekundarniho 
proudu, ktery tece casovacim kondensa- 
torem. Magneticky tok 0 je tedy urcen 
prurezem jadra A a hustotou magnetic¬ 
keho toku B a jest 

10 s r 

B -mf Edl + B ‘ 2 

kde N — pocet zavitu vinutf, na n£mz 
mefime napeti E, 

B t = hustota toku B v case t — 0. 
Polovicni perioda pracovniho cyklu 
vibr&toru zahrnuje v sob£ zmenu pola¬ 
rity magnetickeho toku od maxima vjed- 
nom smyslu k maximu v drubem smys- 
lu, Zmgna magnetickeho toku odpovida 
integralu napeti E jedne poloviny pe- 
riody T a je rovna dvojnasobku magne¬ 
tickeho toku 

T 


■fEd, 


E = konstantni pro pulvlnu obdelniko- 
veho prubehu viz obrazek 16 (b) a tak 
bude 


Nz (W) 


2 B ma x = 


Kdyz dosadime !T= j,kde/ = kmito- 


cet vibratoru v c/s a (1 
u£innost, dostaneme 


x) je casova 


Pro transformdtor, ktery pracuje s nape- 
tim efektivni hodnoty V, bude pak 


BtttaX — 


4,44 AJVf 


im 


vystupni vykon .... 
ztraty zavinene r ievir&nim 

okruhu. 

ztraty v kontaktech . . . 
ztraty v medi sek. vinuti . 
ztraty v rnedi prim, vinuti 


celkovy vstupni vykon 
dalsi nezjigtene ztraty 


9,03 W 

1.4 W 
0,93 W 
0,37 W 
0,11 W 
11,84 W 

12,2 W 
0,36 W 


Srovname-Ii stejnosmerne vstupni na¬ 
peti s efektivni hodnotou stndaveho na¬ 
peti, bude transformator napdjeny vibra¬ 
torem pracovat pfi hustote magneticke¬ 
ho toku vyssi o 11 %, nezli kdyby byl na- 
pdjen sinusovym napetim. Srovname-li 
stejnosmerne napeti se Spickovou hodno¬ 
tou stridaveho napeti sinusoveho pru¬ 
behu, pak tento pomer by se nam jevil 
zvetsen v pomeru 1,67 : 1. Toto srovnani 
plati a je zavazne, kdyz transformator 
napAjeny stfidavym sinusovym napetim 
dodava proud usm£rhovaci se vstupnim 
kondensatorovym filtrem, 

jehoz vystup bez zatdze _ 

se rovnd spickovemu napeti | 

na transformatoru. j 

2. Kdyz jsme stanoviii i r 

hustotu magnetickeho to- l 

ku, budeme se zabyvat j ,, ,, 

ztratami v zeleze. Trans- 
formdtor, napajeny vibra- } 

torera, raa ucinnost pouze j 

60—70%, oproti 90% I 

u transformatoru nap&je- j - 

nych sinusovym napetim. t— 

Kfivka vystupniho vy- [ |_. 

konu v zavislosti na vstup- J 

nim vykonu dokazuje, ze [ 

v^tsi cast ztrat je konstant- \ 

nich a jsou zpusobeny pre- I- f— . 

rusovanim okruhu nebo \ ' 

ztr&tami zavinenymi mag- j 

net. proudem. Rozbor vy- I 

stupniho vykonu pri plnem ] 

zatizeni, ktery byl vzat | 

za zaklad pfi konstrukci —I 

diagramu (obrazek c. 17) S* ■ 
je tento: vstup 


Ztraty v kontaktech vibr&toru byly zjis- 
teny jak merenim napefoveho ubytku na 
techto kontaktech pomoci osciloskopu, 
tab zjisfovanim teploty vibratoru za pro- 
vozu. Vzestup teploty byl mefen s ohle- 
dem na konstantni ztraty a rozptyl vy¬ 
konu v budici civce vibrdtoru. Nejvetsi 
poloXkou ve ztratach je otvirani okruhu. 
Protoze casovaci kondensator ma ztraty 
male, jsou tyto ztraty zavineny pfcde- 
vsim ztratami v zeleze. Dukazem sprav- 
nosti tohoto tvrzeni je zjev, ze po odpo- 
jeni Casovaciho kondensitoru nedosahne 
spickove napeti hodnoty vypoctene 
z rovnice 1 . 

Podle zakladni theorie, hysteresni 
ztraty v zeleze zaviseji pouze na maxi- 
m&lni hustote magnetickeho toku a na 
kmitoctu, kterym se opakuje tvoreni 
(krivky hysteresni kmitocet pfemagneto- 
vdni). Za predpokladu stejneho kmito¬ 
ctu a hodnoty B maX jsou tyto ztraty stej- 
ne pro obdelnikovy i sinusovy prubeh. 
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Predpokladame, ze ztraxy viriv^mi prou¬ 
dy jsou dany v^razem 

E* 

R ’ 


kdc R = odpor magnetickeho okruhu, 
kter^m tekou tyto virive proudy, a E~ 
= ems budici tento proud. Tato ems je 
zdvisla primo ilmerne na hustote magne¬ 
tickeho toku a kmitoctu, takze ztraty 
vzrustaji se ctvercem kmitoctu. Rovnez 
predpokladame, ze Z? je timer na cdkove 
hustote toku a ze ma tyz tvar vlny jako 
vstupnf napeti transformatoru. Bfek- 
tivni hodnota je znazornena na obrazku 
c. 16 (a) btizi se vice ispickove hodnote 
nezli efektivni. Pri dane maximalni hus¬ 
tote toku bude hodnota vyrazu E 2 jR 
v£ts>i, cim vice se bude prubeh napeti ve 
vibracnim menici blizit dokonalemu 
obdelnikovemu prCibehu. Integraci even- 
tualniho ltchobeznikoveho prubehu mu- 
zeme vypocitat prumernou hodnotu pro 
E 2 jR podle limerncsti doby, z liplneho 
pracovniho cyklu, po kterou jsou kon- 
takty na jedne nebo na druhe strane 
uzavfeny. Muzeme take srovnat pomer 
stredni hodnoty k maximalni hodnote 
obdelnikoveho napeti s timze pomerem 
u sinusoveho napeti, ktery je 0 , 6 . 

E*jE max. 

Doba E 2 jE i max. pro vibr&tor 
pro 


uzavrem 

kontaktu 

2x35 

2x40 

2x45 

2x50 


vibrator 

0,8 

0,87 

0,93 

1,0 


E^JB* max. 
pro sin, prubeh 
R6 
1,73 
1,86 
2,0 


S dokonalym vibrdtorem, ktcrf by mil 
dobu uzavirani 2x50 = 100 % a dobu 
dohehu rovnou 0 , by byl vzrust ztrat vi- 
rivymi proudy 2 : 1 pro danou hustotu 
mag. toku. Pro praktickou dobu uzavre- 
ni doteku bude tento pomer 1,7 : 1. Je 
zndmo, zc ztraty v zelezc transformatoru 
vzrustaji vzhledem ke kmitoctu rychleji, 
nez udava vypocet podle hysteresnich 
ztrat, ktere stoupaji linearne s kmito- 
ctem a podle vypoctu ztrdt virivymi 
proudy. Dodateeny vzrust ztrdt je zavi- 
nen skreslenim tvaru vlny toku uvnitf 
zelezneho jadra. Jak stoupaji ztraty 
s kmitoctem ukazuje krivka na obrazku 
c. 18, ktera je scslrcjena pro transforma- 
tor s plechy o sile 0,035 mm. Tvar vlny 
vibrbtoru je din priblizne touto fadou 

4 / . 1 . 

E = — £Jsm pt -f — sin 3 pt -J- 
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kde E 0 = spickova hodnota amplitudy. 
Stredni efektivni hodnota vlny je ddna 
souctem efektivnich hod not harmonic- 
kych slozek a bude pro tuto radu 0,935 
E 0 . J stlize odpovida E 0 hustote toku a 
kmitocet vibratoru jest 100 c/s, bude 
celkovy' soucet ztrat tohoto materialu 
dan vyrazem 

W— i- ( w m + ~ w ua + ~ w m ) 

kde predstavuji hodnoty oznacene W 
ztraty pri ruznych kmitoctech. Podle 
diagramu (obrazek 19) dostaneme pro 
W vztah 



= 10,78 W\ kg, 

eo£ znamena, ze ztraty jsou asi 6 x vetsi 
nez pri sinusovem napeti 100 c/s, pri 



stejnem B maX . Tento vf- 
sledek souhlasi se skutec- 
n^mi ztrdtami, ale nemu- 
zemejej pokladat za sprav- 
protoze mechanismus 
ztrat je pravdepodobne 
v nelinearni zavislosti na 
amplitude. Tato okolnost 
anuluje dalsi vliv frekvenc- 
nich slozek. 

3. Ke ztratain v medi 
sekundarniho vinuti nutno 
fici: Jmenovite napeti je 
mensi, nez je vysledck zavislosti efektiv- 
niho prim, napeti a poctu zavitu. Pncina 
vezi v tom, ze je zde interval, po ktery 
jsou doteky otevreny. Jestlize je x rovno 
zlomku cyklu, po ktery zustavaji doteky 
otevreny, bude jmenovite v^stupni na¬ 
peti napajejici odporovou zdtez (1 —• x) . 
. E 0 . Podle toho i proud ve vinuti pri 

uzavren^ch kontaktech bude 




1 [ ! 

. OOCfl. --L—1— 




(1 — x) 

Kde io je jmenovite v^stupni proud. 
Cclkovy napefovy ubytek vzroste cinite- 

lem • Maximalni proud vzroste 

nasobenim (1 — x)~ 3 , ale bude teci pou- 
ze zlomek casu (1 — x), takze efektivni 
proud a tudiz i ztraty v medi vzrostou 

pouze vlivem cinitele - 7 - ,-— ■ , 

(1 — *) 

V praxi jsou podminky ponekud mene 
pfi 2 nive, protoze pres stej nosmern^ vy- 
stup je zapojen filtracni kondensator, 
jehoz ztrata naboje behem period ote- 
vfeni doteku md tendenci zpusobit pri 
opetnem zapindni kontaktu pocatecni 
proudovou spicku. Tento zjev nema ale 
valneho vlivu, protoze zmeny napeti na 
kondensatoru nejsou obvykle mensi 
ned 5 %. 

Zlomek pracovniho cyklu, po ktery 
jsou doteky uzavreny, nazyvd se obecne 
,,casova ucinnost" vibratoru. Tento po¬ 
mer nema sice pfimy vztah k pomcru 
vstupniho vykonu k vystupnimu vykonu 
zarizeni, ale vysokd „casova dcinnost 14 
je dulezita z techto diivodu: 

I. vede ke zmenseni „narazoveho“ ci 
casovaciho kondensatoru. 

II. Tim, ze jmenovite napeti se pri- 
blizi vice napeti spickovemu, snizi se 
ponekud i maximdlni hustota mag. toku 
a tim zaroven i ztraty v zeleze a rovnez 
i pomer efektivni hodnoty ku jmenovi- 
temu proudu ve vinuti. 

4. Pri prerusovani proudu dodava- 
neho z baterie do transformatoru, pro- 
vddene doteky vibratoru, vznika rada 
pferusovanych napeti. Predpoklada- 
me-li casnvou periodu 10 milisekund 
(100 c/s), je cely obsah prerusovdn v cess 
o neco mensim nezli 0,1 milisekundy. 
Pri primdrnim proudu 5 A je rychlcst 
teto zmeny cca 50 000 A/s, coz ma za 
nasledek vznik rusivy ch km i toctu. Sekun- 
darni doteky, ktere provadeji synchronni 
usmernerii, zpusobuji malo rusivych na¬ 
peti, protoze jimi tece pomerne maiy 
proud a pak, casovaci kondensator ome- 
zuje strmost a spicku vlny. 

Methoda pro omezeni techto interfe- 
renci je vzdy zavisla na kmitoctovbm 
pasmu, ktere mame chranit. Obecne 
plati, ze odruseni je zalezitcst velmi ne- 
snadna, zvlasle pri nizsim kmitoctu, t, j. 
hlavne u prijimacu na dlouhe vlny. Pro 
tyto kmitocty je velmi nesnadne vyrobit 
tlumivky o vysoke impedanci pro vf a 
zaroven s malym stejnesmern^m odpo- 
rem. Reaktance kondensatoru vbodriych 


Obt. 20 


rozmeru nejsou- rovnez male. Dale n&i 
nuti napefovy ubytek ve filtrech, aby- 
chom jejich pocet co mozna omezili. 
Kdyz odstinime cely vibrator a trans- 
formator, zb fvA nam fiitro vat pouze dva 
pfivody, a to zivy' privod z baterie do 
primarniho vinuti a vyvod kladneho 
anodoveho napeti. Privod z baterie po- 
staci obvykle filtrovat dvema stupni. 
Vfvod anodoveho napeti pcstaci s jed- 
nim filtrem (viz obrazek c. 19). Pri po- 
uziti primo zhavenych elektronek, mu- 
sime je napajet pres filtr, aby se nf na- 
razy nedostaly do emisniho vlakna po- 
moci impedanci spolecneho vedeni z ba¬ 
terie. Pri provozu na vvf postaci civky 
v malem stejnosmernem odporu a male 
impedanci. Zde je mozno vlozil filtry pfi- 
mo do privodu ke vsem dotekum vibra¬ 
toru. Kovove stineni a obaly nejsou nut- 
ne. Na obrdzku c. 20 je schema takoveho 
filtracniho zarizeni. 

* * * 

Zvetsujeme dosah televise 

Zkusenosti ukazaly, ze televisor „Tes- 
la“ s bfznou antenou (dipolem), vyhovi 
bez uprav pro prijem sotva do 20—30 
km od Prahy. Ve vzdaienejsich mistech 
je sila pole tak mala, ze jiz k prijmu na 
obycejnou antenu nestaci. 

Pomuze vSak vydatne vf zesilovad a 
smerova antena. Tak na priklad v Ceske 
Lipe je s obycejnou antenou a bez zesi- 
lovace sly set pouze slabe zvuk, obraz se 
vubec neobjevi. Pouhym pfidanim jed- 
noducheho vf zesilovace (pentoda ■ i 
katodov^ sledovac) stoupne sila signalu 
jiz natolik, ze je pfijiman dobry obraz. 

Protoze vsak vsichni zajemci o tele- 
visi nejsou natolik zkuseni, aby si mohli 
sami postavit smerove an ter) y a zesilo¬ 
vace, bylo by dobre, aby byla do vzda¬ 
ienejsich oblssti, kde se nyni objevily 
televisory v prodeji, dodavana misto 
dipolu smerova antena. Dale by se mel 
vyrabet jednoduchy ztsilovac rse zdro- 
jem, ktery by byl v techto oblastech 
rovnez v prodeji a kteiN by se dal po- 
u5it bez zasahu do televisoru. Zajem 
o televisi v pcsledni dobe primo ohrom- 
ne vzrostl a divdkum ve vzdaienejsich 
oblastech by se temito opatrenimi po- 
mohlo k dobremu prijmu. Nyni se jeste 
stava, ze si neinformovani televisni fa- 
nouskove po shlednud televise treba 
v Praze koupi sami pfijimafi a jsou pak 
zklamani, kdyz nemaji v miste, od 
Prahy vzdalenem, zadn^ pfijem. 

Nas prumysl by mel take vzit ohled 
na prani radioamateru, kteri chteji 
v oboru televise experimentovat a dat 
na trh vice soucastek. Nejvice jsou hle- 
dany obrazovky a strme sirokoprismove 
pen tody, kterfch je nutne treba prave 
pro stavbu vf zrsilovacu. 

Doufam, ze i techto veci bude brzy 
na trhu dcstatek, aby se tak pomohlo 
dalsimu rozsireni desahu naseho tele- 
visniho vysilani, M. jiskra 
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VSTllPNf OBVODY TELETISMfCH P«IJI!IACl 

Arnost Lavante 


Rozvoj televisni techniky v nasem 
stat£ je tizce spjat s odboruyin rustem 
nejsirslch vrstev nadsen^ch propagatoru 
novodobe elektroniky, nasich amateru- 
konstrukt^ru. Zahajeni televisniho vysi- 
lani z prazskeho televisniho centra bylo 
signalem pro mnohe, aby se intensivne 
zacali zabyvat otazkami televisniho vy- 
silani a prljmu. VetHna z nich je pro- 
dchnuta touhou postavit si vlastni priji¬ 
mac. A k to mu jim vedle potrebnych 
soucastek a elektronek, ktere se nasim ob- 
chodum po celou dobu dosud nepodarilo 
uvest na trh, schazi take casto odborne 
■ znalosti, ktere odstranit neni tak snadne, 
nebof nase technicka literatura pristupna 
strednim a nizsim technickym kadrum 
vykazuje v tomto smeru znacne jnezery, 

Aby se tato mezera zacala pomalu 
vyplriovat, uvedeme radu clanku o spe- 
cificky televisni ch problemech. 

Podivame se proto tentokrat na zlo, 
ktere jiz amateri ve vzdalenejsich pfi- 
jmovych oblastech Prazskeho televisniho 
centra poznali. Jde o sum vstupnich ob¬ 
vodu prijimace, ktery je znehodnocenim 
obrazku schopen leckoho odradit od dal- 
sich pokusu. Podivame se proto dnes 
blize na sumove pomery ve vstupnich 
obvodech televisniho prijimace. 

Za vstupni obvody povazujeme bud 
vf predzesilovac, t, j. obvody pred prvni 
smesovaci elektronkou u prijimacu su- 
perhetoveho zapojeni; byvap to vetsinou 
jeden az dva stupne, nebo u primo ze- 
silujicich prijimacu vsechny obvody la- 
denc na vysoky kmitocet. Podotykam 
zde vyslovne, ze rivalry, kter<$ nasleduji, 
plati v plnem rozsahu pro jakykoli pH- 
jimaCj ktery je dostatecne oillivy, aby 
se pocalo u neho objevovat vlastni su- 
meni, tedy nejenom pro prijimace tele¬ 
visni, ' 

Kde se ale bere v pfijimaci zdroj su- 
mu? V kazdem vodici se pohybuji volne 
elektrony. Mohli bychom si je predsta- 
vit jakoneklidne chlapce, kteri prebihaji 
z mista na misto, bez jakehokoliv 
cile, A protore tyto elektrony jsounositeli 
elektrickeho naboje a tedy jejich pohyb 
je vlastne elektricky proud, vznika v du- 
sledku toho na kazdem odporu napeti 
umerne mnozstvi pohybujicich se elek- 



tronu. Nasc elektrony se pohybuji zcela 
nahodne, a proto je i vznikle napeti zcela 
nahodneho prubehu. Kdyz je prozkou- 
mame podrobneji, zjistime, ze se sklada 
ze vsech mozn^ch nahodne slozenych 
kmitoctu a amplitud od nejnizsich az po 
nejvyssi dnes obvykle pouzivane. Kdyz 
toto nahodne napeti dostatecne zesilixne 
a privedeme je na reproduktor, objevi se 
znamj? neurcity hluk, ktery naz^vame 
sumem. (Nezamenujte Sum s atmosfe- 
rickymi vyboji, nebo prumyslovymi po- 
rucharai, ktere maji prechodny raz, t. j. 
vyskytuji se v podobe kr&tkoclobych na- 
pefovych spicek.) 

V televisnim obrazku se sum projevu- 
je neurcitym rozmazanim obrazku ve 
smeru radck, pripadne pri jeste silnej- 
sim supiu a slabsim signalu, nebo jak 
rikame pH horsim pomeru signalu k su- 
mu (s/s) se objevuji nepravidelne drobne 
bile teck.y poruznu roztrousene po plose 
obrazu, takze obraz cini dojem jako by 
snezilo. Proto se nekdy oznacuje sum 
v obrazku jako ^snilP 1 a obrazku se fika, 

je jjzasnezeny“. 

Cim je sumu v obrazku vice, cim je 
vice jjZasnfiien^ 1 ^ tint vice klesa rozliso- 
vaci schopnost a tim i pozitek, klery po- 
zorovatel z obrazku ma. Nasi snahou 
proto budc tarn , kde je slaby signal a tim 
i potreba velikeho zesilem, aby sum byl 
pokud mozno slaby a tak co nejmene 
rusil. 

Jde-li o to, aby televisni prijimac byl co 
nejcitlivejsi, konstruuje se v^tSinou jako 
superhet. Pak pred smesovaci stupeh se 
predrazuji vf zesdovaiicj jednak aby pri- 
jimac nevyzafoval vf signal z oscilatoru 
a tim rusil pripadne blizke prijimacej a 
d&le, aby mel vetsi zesileni, a lepsi po- 
mer signalu k sumu. Toto usporadani 
take dovoluje pomerne jednoduse pre- 
chod z jednoho prijimaneho kmitoctu na 
druhy. Dalsi vfhoda spocivi v tom, ze 
celkove zesileni je rozdeleno do ruzn^cb 
kmitoctovych oblasti (vf, mf, nf), cimz 
podstatne klesne moznost vlastniho bu- 
zeni, t. j. rozkmithv&ni. 

Primo zesilujici prijimafi budeme sot- 
va stavet s vice jak Ctyfmi vf stupni. 
U tech se jest£ vlastni sum nebude 
zvlaste projevovat, Pujdc-li o to vystup- 
novat zesileni, pak predfadime pred- 
zesilovac. 

I pri ndvrhu predzesilovace pred pfi- 
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Obr. 2 


jimac s pfim^m zesilenim budeme se 
ridit stejn^mi zasadami navrhu jako pri 
vjj^octu vf zesilovace pro superhet. 

Televisni prijimac musi pro spravnou 
cinnost vykazovat kmitoctovou krivku 
podle obr. 1, to znamena, Se na kmitoctu 
nosne obrazu je pokles zesileni na polo- 
vinu (—6dB). Vzdalenost obou nosnych 
cini 6,5 Mc/s. Podle jakostni tridy priji- 
mace je druhy konec uvazovaneho 
pasma blize nebo dale od kmitoctu nosne 
obrazu. Jako konec pasma povazujeme 
oblast krivky, kde je pokles zesileni na 
70% puvodni hodnoty (vyjadreno v de- 
cibelech je to —3 dB). V posledni dobe 
se cim dale tim vice rozsiruji prijimace 
se spolecnym mf zesilovacem pro zvuk 
i obraz, t. zv. prijimace na mezinosnem 
principu. U techto se umele potlacuje ze¬ 
sileni na kmitoctu nosne zvuku a rozdil 
mezi jakostnimi tridami pozust&va jen ve 
strmosti, s jakou klesa zadni (kmitoctove 
vyssi) hr ana krivky propustnosti. U vSech 
superhetowch prijimacu ma rozhodu- 
jici vliv na tvar krivky celeho prijimace 
prubeh krivky mf zesilovace. 

J aky ma pak vliv prubeh krivky 
vstupni casti, doplnujici mezifrekvencni 
na v^slednou? Je to zcela podobne,jako 
kdyz radime za sebou dva obvody n ala- 
dene na tentyz kmitocet. Zesileni (zesla- 
bcni) se vzAjcmnc nasobi, takze vyslednd 
krivka sc zuzi na h'odnotu 



pri cemz n — pocet obvodu fazenych 
za sebou. Jako sire pdsma krivky se uda 
vzdalenost kmitoctu, pH kferych zesi¬ 
leni poklesne na 0,7 max. hodnoty 
(—3dB). 

Toto zuzeni Ize si snadno ujasnit, 
kdyz si uvedomime, ze na pr. krivka 
nejaktjho obvodu vykazuje na urcitem 
kmitoctu pokles o —3 dB. Zapojime-li 
za tento obvod jeste jeden podobny , se 
stejn^m poklesem —3 dB na tomtez 
kmitoCtu, pak bude -vysledny pokles na 
uvazovanem kmitoctu—-6 dB, 

Poklesy o — 3 dB, ktere jsou vzdy pro 
posouzeni te ktere krivky smerodatne, 
se posunou blize k sobe; kHvka se zuzi. 

Podobne zuzeni nastane, i kdyz za- 
pojime vf zesilovaC (pfedzesilovac) pred 
stavajici mezifrekvenCni obvody. Pru- 
b£hy obou dilCich krivek se budou scitat 
(logaritmicky). 2adame-li od celeho 
prijimace krivku propustnosti podle 
obr. 1, pak je treba obe dilci krivky 
udelat sirSi nez vysledna. 
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V dalSim budeme uvazovat jako §ifi 
pAsrna vf dilu 8 Mc/s. PH teto sifi 
(stredni kmitocet se nachAzi uprostred 
vymezendho televisnibo kanAlu, t. j. 
na 52,5 Mc/s) jsou poklesy, ktere doda- 
tecne nastanou na krivce mezifrekvenc- 
niho dilu vyznaceny na obr. 2. Pokles 
o 2,8 dB na nosne zvuku neni vubec 
tizivy a zanedbavAme jej. Tak«£ pokles 
o 2,2 dB na konci pAsma (6 Mc/s Siro- 
keho, t. j. na 55,75 Mc/s) lze pfcjit. 
Cim uzsi pasmo, tim bude m ene ovlivno- 
vano prubehem kfivky vstupni ch obvodu. 
U nosn6 obrazu je vsak treba pokles vy- 
kompensovat tim, ze mf kfivku vytvo- 
fime s menHm poklesem (staci na 
—5 dB). Pak dodatecne zeslabeni puso- 
ben£ vstupnim obvodem nebude vadit. 

Na obr. c. 2 uvedenA krivka vSak plati 
pro cely vf dil. Ten ale nikdy nepo- 
zustava z jedne jedind civky. Podle 
podtu stupnu je tfeba, aby dildi obvody 
byly jeste sirs! (podle pfevratne hod- 
noty z rovnice 1). Teprve jejich souhm 
(t. j. cely vf dil) bude 8 Mc/s siroky. 
A dAle, souhrn vstupniho a rozSifeneho 
mezifrekvendniho obvodu dA jako vy- 
sledek sprAvny prubeh krlvky propust- 
nosti pfijimace. Tab. I. udAvA, o kolik 

Tab. I. 


Pocet stupnu n 

1 

2 

3 | 4 

5 

10 

rozSifeni 
pozadovan^ 
life pAsma 

1 

1,5 

2 | 2,3 

2,6 

3,7 


musi dilci obvody byti girSI nez pozado- 
vanA sire, pri n poctu stupnu. Je ovsem 
mozne, pouzit rozlozene ladenych ob- 
vodu, nebo pAsmovych filtrfi, diml se 
odstrani nevyhody zuzeni pasma. Pro 
prehled a jednoduchost budeme se na- 
dAle zabyvat jen radove ladenymi ob¬ 
vody (t. i. vsechny ladene na ieden 
kmitocet). 

VyvstAva otAzka, do jakd miry lze 
zesileni vf dilu a celeho prijimade vy- 
stupnovat a jsou-li nejakA omezeni 
v tomto smdru. Neprihlizime-li ke stabi¬ 
lity celdho zafizeni, pak je to Sum pri- 
jimace, ktery <5ini zesileni nad urcitou 
hodnotu zbyteenym. A zde opet je to 
sum vstupnich obvodil, ktery se nejvice 
uplatnuje, protore je zesilovAn celou zby- 
vajici casti zafizeni. Aby prijimad mohl 
pracovat, musi byt pfipojen ke zdroji 
napeti, t. j. k an tend. Na svorkach ante- 
ny se ale objevuje Sumovd napeti shodne 
s tepelnym Sumem, vznikajicim na od- 
poru stejne velikogti, jako je vlnovy 


odpor anteny pfi teplote T (absolutni 
teplota v t. zv. stupnich Kelvina = 
= 273 °C. 

Sumovy vykon vznika, jak jsme si jiz 
ujasnili na kazde'm odporu nerovnomer- 
nym pohybem elektronu. Bude tim 
vetSi, dim vetsi bude hodnota odporu 
(to plati i pro redlnou , ohmickou slozku 
obecne impedance) a cim vetsi bude 
energie toulavych elektronu. Pohybova 
energie elektronCt je zavisla od absolutni 
teploty, ktera se znacl pismenem T 
a ktera se pocita ve stupnich Celsia od 
absolutniho bodu mrazu, t. j. — 273® C. 
Pri tdto teplote teprve ustava veSkery 
pohyb elektronu a tim i sumove vykony 
by byly nulove. Pri normAIni pokojove 
teplotd 17®, ktere odpovidaji 300° K 
(273® 4- 17“) je vsak energie elektronil 
pomerne znadna. 

Proto tedy, i kdyby bylo mozno vy- 
robit prijimad, ktery by nemel zadny 
vnitrni zdroj sumu, stale by se vnasel 
sum antenou do zafizeni a slabe signaly 
by musely s timto sumem mefit sve sily. 
Protoze samotny prijimad je zdrojem 
sumu, musi i vstupni signal byt patficne 
silnejSi. 



Nas bude ted hlavne zajimat velikost 
Sumu, ktery vnaSi k pfijimanemu signalu 
vstupni obvody prijimade. Ve vstupnich 
obvodech jsou to Sumove vykony z an¬ 
teny, dale z resonandniho odporu vstup¬ 
niho ladeneho obvodu, ktere se v prvni 
fade scitaji (aritmeticky, sditaji se vy¬ 
kony). Sum vSak vnaSi i elektronka. 
Nezndme v praxi elektronky, kterd by 
sama o sobe nesumela. Pozname to tak, 
£e kdyz se zapoji nulovy odpor mezi 
mfizku a katodu, objevuje se pfesto na 
anodovd zatezi Sumovy vykon. Nebudeme 
tentokr Ate rozebi rat, odkud pochdzi ten to 
Sumovy vykon elektronky, spokojime se 
se skutccnosti, ze je neodstranitelny a ze 
navic mA tyteA vlastnosti jako tepelny 
sumovy vykon z kterehokoliv obycej- 
neho odporu. Aby se usnadnilo vypoci- 
tavani, j e skutecnA elektronka s jej imi ruz- 
nymi zdroji sumovych napeti nahrazena 
theoretickou, nesumici elektronkou. Do 
jejihomfizkoveho privoduvlozime pomy- 
slny odpor HI, jehoz sumove tepelne nape¬ 
ti se objevi po zesileni na vystupu elek¬ 
tronky vestejnevelikosti jako sumovd na¬ 
peti prakticke elektronky. Tento pomysl- 
ny odpor, t. zv. ekvivalentni Sumovy od¬ 
por elektronky je presnou ndhradou, pro- 


tode sumovy vykon odporu zaujimd na- 
prosto stejne, rovnomerne kmitoctove 
spektrum, jako sum normalni elektronky. 

Vsimneme si zapojeni na obr. 3. Je 
to pentoda s uzemnenou katodou. Pro 
takoveto zapojeni se udava velikost 
ekvivalentniho sumoveho odporu z em- 
piricky (t. j. zkusmo) nalezeneho vzorce: 

RJ=~ {-- 5 .+ 20 2 

Ik \ S + J* ) 

kde la je ss anodovy proud, Ik je kato- 
dovy proud a Ig z ss proud stinid mfizky, 
S je anodova strmost v mA/V. 

V pripade elektronky 6F32 pri Ea 
75V a Eg t = 75V, — Eg, = —0,6V, 
la =6 mA, Ig 2 = 1,5 mA a S = 5 mA/V 
je Rs — 1360 ohmu. Z rovnice pro te- 
pelnd sumove napeti 

ES — 2 YKTAf • . . .3 

vypodtAvdme napeti, ktere bude na 
tomto odporu. 

K — Boltzmannova konstanta = 
= 1.374.10~ 83 joulti na 1® Kelvinuv. 

T = absolutni teplota odporu ve 
stupnich Kelvinovych. 

R = odporova slozka impedance, na 
ktere vznika Sumove napeti. 

. A f = sire pasma zafizeni, pfes ktere 
je sumove napeti pfenASeno. Je to ve 
skutecnosti Sire pasma, tak jak se nAm 
jevi na vystupu prijimace, po zapuso- 
beni vsech vlivu, ktere mohou pasmo 
ziizit. Pocitejme se sifi pasma 5 Mc/s, 
t. j. sire pasma na vystupu z obrazo- 
veho zesilovace pri modulaci obrazove 
elektronky. Pak Sumov^ napeti vychAzi 

El == 0,29 * VST ^V. . . .4 

Pro vypocitanou hodnotu RI elek¬ 
tronky 6F32 cini toto napeti El = asi 
11 fiV. Toto je 5umov£ napeti elektronky 
vztazene na mfizku, pfi dane Siri pAsma. 

To znamenA, Ae kdyz prijimac bude 
zesilovat rovnomerng cel6 pasmo 5 Mc/s 
a na vstupu nebude pfivAden zadny sig- 
nAl a navic bude mrizka elektronky 
6F32 na vstupu uzemnenA, pak pfesto 
bude na vystupu z prijimace Sumove 
napeti, odpovidajici vstupnimu napeti 
11 /*V, nasobenemu zesilenim celeho 
prijimace, az po vystup. Cim bude 
prij inland pAsmo Sirsi, tim je i sumove 
napeti na vystupu prijimace za jinak 
stejnych podminek vetsi. Uzitecne na¬ 
peti z anteny pfivAdime na vstupni ob- 
vod vlastne pfes impedaneni transfor- 
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mat or. Ten nam zvysuje i napeti z ante- 
ny, takze uzitecne napeti (signdlu), ktere 
zachytila antena, se objevi na mrizcc 
v hodnot£ 

• - s 

kde E ant je napeti signalu na antene, 
R ant je charakteristicka impedance an¬ 
teny (nebo svodu) a Rg paralelni tlumici 
odpor mfizkoveho obvodu. Cim bude 
Rg vetJi, tim vetsi bude i uzitecne nape¬ 
ti na mfizce. Se zvetsujicim se mrizko- 
yV'm odporem stoupa sice vedle signalu 
i sumove napeti z anteny, ale sumove 
napeti elektronky je nezavisle na veli- 
kosti Rg, takze vysledkem je rozhodne 
lepgi pomer signalu k sumu pri vetsich 
hodnotach Rg. 

Pro paralelne ladeny obvod se stalou 
ladici kapacitou a nemennou hodnotou 
R (paralelniho tlumiciho odporu) je Sire 
pasma Af zdvisla jen od soucinu l/R . C. 
Pri tom nezalezi, na jakem kmitoctu se 
nachazi stred pasma Af. Velikost Sife 
pdsma Af (vzdalenost kmitoctu s —3 dB 
poklesem) je 


a z rovnice 6 

R= 2 Af-C . 7 

Z teto rovnice vypiyva, ze kdyz je gife 
p&sma urcena, bude R stoupat s klesajici 
hodnotou C. Jelikoz jak zesileni, tak 
i vyhodny pomer signdl/Sum se zv£t- 
^uji s rostoucfm R, je naSi prvni snahou 
udrzet C na absolutnim minimu (obr. 4 ). 

Pri zapojeni vstupniho obvodu podle 
obr. 3 Ize udrzet kapacitu na mfizce 
elektronky na hodnotg okolo 8 pF. Kdyz 
pocithme pouze jednu elektronku pfed 
■smeSovacim stupnem, jsou to aspoh dva 
laden£ obvody, ktere jsou za sebou 
razene (v mfizce vf elektronky a v mfiz¬ 
ce smeSovaci elektronky). Pro vfslednou 
Sifi 8 Mc/s je tfeba, aby dilci obvody 
vykazovaly sfri 12 Mc/s. Z toho vychdzf 


2 x 3,14 X 12 x 10* x 8 X 10 - 14 
= 1.680 ohmti. 

Pfi spr&vnem pfizpusobeni vstupniho 
obvodu se vlnovy odpor anteny pfe- 



transformuje na tuto hodnotu. Pfetrans- 
forrnovany odpor a paralelni tlumici 
odpor jsou pak fazeny vedle sebe, cimz 
jejich vyslednd hodnota je polovicni 
a mela by za nasledek dalsi rozsifeni 
krivky vstupniho obvodu. 

Bohuzel nelze pfi tak sirok< r ch kmito- 
ctov^ch pdsmech povazovat impedanci 
anteny, ktera pfetransformovana vlastne 
tlumi obvod v mfizce elektronky na po- 
lovinu phvodni hodnoty R, za ciste oh- 
mickou v celem rozsahu a takje lepe se 
nespolehat na rozSireni krivky, ktere by 
snad mohlo nastat. Rozhodne je vsak 
pripustne brat za rovnocenny sumovy 
odpor vstupniho obvodu polovicni hod¬ 
notu R, t. j. 840 ohmu. 

Pro tento odpor vychdzi El = 0,29 . 
. VF = 8,2 fiV. Spolu se sumovym 
RA elektronky, na kterem vznika asi 
11 //V, je na mfizce vstupni elektronky 
Egs = VeP~+ ERA 3 = f67 + 121 = 
= 13,7 fiV . ... . . 8 

Je-li charakteristickd impedance an¬ 
teny 76 ohmh, je napeti signalu (z rov. 5) 
na mfizce E g $ig = 4,72 . E ant , 

Za idealnich transformacnich podmi- 



nek bude tedy signdl na mriice 4,72 x 
vetgi nez byl na antennich svorkach. 

Pro pomer signalu k gumu =10, 
kter^ lze povazovat za dolni pfipustnou 
hranici pro jakost obrdzku, je tfeba, aby 
na vstupu (na antenni zdirce) bylo aspoh 
29 fiV uzitecneho signalu. Na mfizce 
je totiz 13,7 fi\ sumu bez signalu. Signdl 
musi byt na mfizce lOxsilnejsi, t. j 
137 pV. 

Signal z anteny se vsak 4,72 X trans¬ 
form uje nahoru, takze na vstupnich 
zdifkdch staci 29 /tV uzitefineho signalu. 
To ovSem plati jen v tom pfipadS, ze 
dalgi stupne s jejich gumov^m odporem 
bude ji£ moinc zanedbat. 

Abychom si tyto pomery blize ujas- 
nili, podivame se, co se deje se signdlem 
dale, 

Za prvni elektronkou nasleduje ladeny 
obvod, ktenjl prevadi energii z v^stupu 
vf elektronky na vstup elektronky sme- 
govaci. Celkova ladici kapacita, ktere 
lze mimoradne dosahnout u velmi pec- 
live provedene montaze, bude se pohy- 
bovat okolo 15 pF pfi pfepinatelnem 
a asi 12 pF pfi pevnem obvodu. Pro 
15 pF kapacitu a 12 Mc/s stri vychdzi 
maximdln 6 pripustne R — 885 ohmu. 

Zisk na tento stupen bude 
A = S.R = 4,42 x.9 



Napeti na anod£ 6F32 je pak 

E a s ig = A. E ff sig = 21, E an t . - .10 

Podobne sumove napSti pochazejici ze 
vstupniho obvodu je na anode v hod- 
note 


Ea hm = A. Egi = WJ5 pV ... .11 

Nejvhodnejsim zpusobem, jak zjistit po- 
dil dalsich obvodu a RA elektronek na 
zvygeni celkove hladiny sumu spoSivd 
v prevedeni Eatum na odpovidajici hod¬ 
notu odporu. K hodnote tohoto odporu 
pak pricteme Sumovy odpor obvodu 
a RA nasledujici elektronky (smeSovaci). 

Anodovy RA lze vypocitat z rovnice 4. 



12 


Zde RaA je hledana hodnota odporu, na 
kter£ vznikd sumove napeti EaA, t. j. 
v tomto pfipade 60,5 fiV. Sloucenim 
dvou rovnic, t. j. 11 a 12 , obdrzime 


‘ Eg s* 

(0,29) 4 
a protoze 



13 


(RgA je celkovy Sumovy odpor v mfizce 
elektronky, t. j. R -(- RA). 

Muzeme napsat 


RaA= A*. RgA 


14 


Rovnici 14 jsme odvodili, abychom si 
znazornili,do jak 6 miry zAvisi Sum pfi- 
jimace na zisku a od jake urovne mu- 
sime tez pocitat s Sumovymi vlivy z na- 


r 
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sledujlcfho nebo ndsledujicich stupnu, 

V nasem pripade je RgS = 3 = 

== 2.200 ohmu a RaZ pak 43 k£h 
K podobnemu v^sledku bychom do- 
Slb kdybycbom pocitali Raj- z rovnice 12 

) = 43,5 LQ. 

Tato hodnota ekvivalentniho sumoveho 
odporu je pomerne velikd v pomeru 
k hodnote sumoveho odporu obvodu 
(885 ohmu) i k hodnote sumoveho od- 
poru elektronky, takze muzeme s posta- 
cujici presnosti dalSi sumove odpory 
zanedbat (ovsem jen v pripade triodo- 
v^ch aditivnich smesovacich stupnu, 
ktere ostatnejsou v televisni praxi bezne 
uzlvaiie). 

Jakost nebo vhodnost naseho zesilo- 
vace muzeme tez udat jeho priblizn^m 
vyslednfm pomerem signdl/sum = 
4 79 J7 

= EgsiglEgl - ■ ■ U ? =0,346 

Cim bude tato hodnota vysisi, tim lepsi 
je ndS zesilovac. 

A nakonec jeste hodnoty R$ nekterych 
znam^ch elektronek. 
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Na obr. 5—10 jsou naznafieny jeste 
ruzne zpusoby zapojovani vstupniho 
obvodu, z nicbS kaskodove zapojenf 
(2 triody, jedna s uzemnenou katodou 
a druhd s uzemngnou mfizkou) nabylo 
v posledni dobe nejvgtHho v^znamu. 
Je to zapojeni, ktere dava pentodove ze- 
sileni se R Snmovym o nho mtnsim nez 
u jedine triody (obr. 5). Tam, kde se 
jednd o zisk, aniz by pozadavky byly 
vystupiiovany do krajnosti, nejlepe po- 
slouSi jedna pentodove zapojena 6F32. 
Zapojeni na obr. 6 se dverna triodami 
v puSpulu raa v^hodu v tom, ze vstupni 
impedance elektronek jsou v serii, tedy 
dvojnasobne a R sumove paralelne, tedy 
polovicni. K. tomu pristupuje dvojna- 
sobna strmost obou systemu. Nev^ho- 
dou je, ze je nutne zesilovac dobfe vy- 
neutralisovat, coz zvldste pH pfepina- 
telnych okruzich Cini znacnC potfze, 

^Na dalsich obrdzcich uvadime pro 
prehled jeste ruzne jine druhy zapqienf 
vstupmch obvodu, kterd vsak i kdyz vy- 
kazujx pomerne male sumove odpory, 
nenabyly samy o sobe pro bezhou tele¬ 
visni praxi velike duleHtosti, protoze je¬ 
jich zesileni az na zapojenf podle obr, 7 
je vetsinou male a v^sledek pri jejich 
uziti neodpovidd vysledkum dosazitel- 
n^m jinymi zapojenimi (na pr. obr, 5). 


BfA POHOC IjhASTSriKtM SOCTiiiE 
ABIATlSRISK'fCH TELEVISORS 

Hi. cast 

A. Rambousek 


Bylo by krajne nespravedlivd neve- 
novat pH teto prilezitosti vice pozor- 
nosti zvukove casti teievisoru. Televisni 
vysilani nas konecne primelo zabdvat 
se sifeji a konkretneji kmitoctovou mo- 
dulaci. Zvukovou cast teievisoru, jak 
dosavadnf zkusenost rika, nechavaji si 
soudruzi zpravidla az na konec, az 
kdyz se vyporddaji alespon s hlavnimi 
problemy obrazu. Proto v techto od- 
stavcich si jest^ fekneme neco o demodu- 
laci FM. V prvni casti tohoto clanku 
(2. cislo 1954) jsme se zastavili u cel- 
kem malo znameho zapojeni fazoveho 
detektoru s heptodou, coz nas zavazuje 
poohlednout se tentokrdt jeste po jinvch 
zapojenich. 

Uvedene zapojeni fazoveho detektoru 
je velmi pribuzne s fd.'Ovym detektorem 
se specialni devitielektrodovou elektron- 
kou (euniodou) a proto si o nem pro 
liplnost nekolik fadkil fekneme i kdyz 
tyto elektronky jsou je§tb nedostupne. 
I v tomto pripade ma elektronka sou- 
casne funkci omezovace, detektoru a nf 
zesilovace. Zapojeni je patrne z obrazku 
1, Zatim co jsme u fazoveho detektoru 
s heptodou zduraznovali omezeni vza- 
jemnd vazby mezi okruhy 1. a 3. mrizky, 
v tomto pripade mame oba okruhy pri- 
mo vazane a na oba se privadi stridave 
napeti z pfedchoziho stupne. Okruhy 
jsou v druhem pHpade pripojeny na 3. 
a 5. mfizku. Prvni mfizkou je upraven 
pracovni bod elektronky tak, aby proud 
prochdzel jen tehdy, jsou-li napeti mfi- 
zek 3. a 5. kladne. A ponevadS jsou pH 
resonancnim kmitoctu napeti na obou 
obvodech posunuty o 90°, vznika pri 
kmitoctove modulaci stejny postup jako 
pH fdzovem detektoru s heptodou. 

Podlvejme se dale na jine moznosti 
kmitoctove modulace. Nesporne nej- 
jednodussim zpusobem je detekce na 
boku resonancni krivky. Postranni bok 
resonancni krivky okruhu mozno totiz 
v urCitych rozmezich pokladat za line- 
drni (obr. 2). Je-li tlumeni obvodu male, 
lze dosdhnout pomerne vysokeho vy- 
..stupniho napeti coz je ovsem omezeno 
potrebnou Hfkou resonancni krivky 
(strmosti postranni casti) pro obsahnuti 
pouzivaneho kmitoctoveho zdvihu. Ne- 
v^hodou tohoto zapojeni je pomerne 



maly pomer signalu k Sumu, Pouzije- 
me-li pro zlepseni citlivosti zpetne'vaz¬ 
by nebo superreakce, je nutno si pocinat 
velmi opatrne vzhledem k ohrozeni 
kvality televisniho obrazu jak vlastniho, 
tak i sousedova, Obr. 3 ukazuje pfiklad 
zapojeni FM detektoru se superreakci. 

Urcitym zlepsenim detekce na boku 
resonancni kfivky je soumemy detektor 
podle obr. 4, Oba kruhy C\ a L t C 2 
jsou vzhledem k nosnemu kmitoctu 
(u superhetu k mf) rozladeny na obe 
strany stejne daleko tak, aby se paty 
jejich krivek protinaly (obr. 5a). PH ne- 
.modulovane vine jsou proudy obou 
diod stejne velike, ale opacneho smeru. 
Na nf vystupu nenl v tomto pripadC 
zadne napeti. Je-li nosna vlna kmito¬ 
ctove modulovana, vznika na diodo- 
vem vystupu promenlive stfidave na¬ 
peti. Podminkou pro dobry chod je 
stejnC rozladeni obou okruhu od za- 
kladniho kmitoctu. Pak jsou pracovni 
body v diodovem okruhu podle obr. 
5b, coz dava vyslednou charakteristiku 
soumerneho detektoru (obr. 5c). Na 
obrazku 6 je principialni schema sou¬ 
merneho detektoru s duodiodou se 
spolecnou katodou. Cinnost se v zd- 
klade nelisi od schema na obr. 4. Po- 
trebnou jakost okruhu urcime podle 
vzorce: 

q _ zdklad nf kmitocet 
pnttt j kmitoctov^ zdvih; 

QsekI = Qstk II — 

_ 2 X zakladni kmitocet 

3 x kmitoctovy zdvih. 

Fdzov^ diskriminator (obr. 7) jc dal- 
sim zpusobem kmitoctove demodulace. 
Sklddd se pouze ze dvou okruhu. Mezi 
primarnim a sekundarnim okruhem je 
krome induktivni vazby jeste vazba 
galvanicki, (Kondensator C v md pouze 
lilohu^ oddelit stejnosmCrny proud.) 
Jsou-li oba okruhy v resonancis pfiva- 
den^m kmitoCtem (zatim nemodulo- 
van^m), jsou jejich napeti navzajem 
posunuta o 90° (obr. 8a). PH kmito- 
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Obr. 3 


ctove modulaci plati pro urcity oka- 
mzity stav obr. 8b. tJhel q> je primo 
umernjr kmitoctovemu zdvihu. Po 
usmerneni diodami zfskamc stejnou 
charaktcristiku jako u vysc uvedeneho 
soumerneho detektoru. Ten to zpusob 
demodulace potrebuje pomern£ velikou 
broven vstupniho signalu. 



Pro usetfem omezovace pouzivd se 
zapojeni zvaneho pomcrovy detektor, 
u kterych se promenliv^m zatizenim 
okruhu diodov^mi cestami a jejich pra- 
covnimi odpory nplatnuje znacne ome- 
zovaci licinek (obr. 9). tj tohoto detek¬ 
toru jsou obe diody opa£ne polovany, 
Pom£rne dlouba casova konstanta dana 
nabijecim kondensatorem C a odpory 
R t a umoznuje vyuziti napeti na 
kondensatoru pro automatickou regu- 
Iaci zisku. Pom£rovf detektor pracuje 
uspokojive pri pomerne nizkem vs tup- 
rain 1 signalu se znacnou vi/stupni urovni. 
Pfl teto pfilezitosti upozomuji na to, ze 
snad obe zanzenf maji na prvni pohled 


stejne zapojeni, lisi se vsak zasadne po- 
larisaci diod. 

Jako dalsi typ FM detektoru je hetero- 
dynovy detektor, ktery pouzivi pro de- 
modulaci heptody (nebo pentagrid). 
Zapojeni je na obr. 10. Detektor ma 
vlastne tri oscilacni okruhy C-JL i} C..L„ 
a VSechnv tri se ladi na zakladni 
kmitocet, ZjC 2 je vstupni, jimz se pri- 
vadi vstupni signal na 3. mrizku elek- 
tronky. Prvni mrizka je zapojena jako 
oscilator s okruhem L„C„. Treti okruh 
je anodov^, ktery zacbycuje zesilene 
signaly a privadi je pro synchronisaci 
oscilatoru vazbou mezi L a a Pri ne- 
modulovanem signalu jsou opet stfidava 
napeti vstupniho okruhu a oscilatoru 
posunuta o 90°. Ponevadz je anodov^ 
okruh vazan induktivne s okruhem osci¬ 
latoru, strhava vstupni signal (zcsilcny 
elektronkou) sebou kmity tohoto oscila¬ 
toru i pri zmene vstupniho kmitoctu, 
Tim vznika situace, ze se men! fazovy 
rozdil mezi potencialy 1, a 3. mrizky 
v rytmu kmitoctove modulace a v ano- 
dovem proudu se objevi slozka umerna 
tomuto fazovemu rozdilu (podobnc jako 
u fazoveho detektoru s euniodou nebo 
s heptodou). Nf signal se pak 'odvadi 
z anodoveho pracovniho odporu. Pro 
ziskani potrebne sifky pdsma zatezuje 
se anodovy oscilacni okruh. Toto tlu- 
meni nesmi by[ ovsem takove, aby ohro- 
zovalo kmitani oscilacniho okruhu. 

Podminkou dob re funkce je spravne 
nastaveni vazby mezi obema okruhy 
takove, aby strhdvdni oscilatoru bylo 
spolehlive a naopak se zamezilo ne2d- 
doucim vazbam -s ostatnimi dily priji- 
mace ohrozujicimi tuto funkci. To vy- 
zaduje peclive stineni a dobre provedene 
napdjeni vs cell elektrod elektronky. 
Prednosti tohoto detektoru je necitiivost 



na zm&y amplitudy vstupniho signalu, 
t. j. v moznosli uletreni omezovace. 

Techto nekolik odstavcu melo vas 
prehledne informativne seznamit s hlav- 
nimi druhy FM-detektoru jako zakladu 
pro vasi praci. Po pouziti v televisoru 
je nutno uvazit pfedevsim zpusob ziska¬ 
ni signalu nesouciho zmkovy doprovod, 
t. j. rozhodnout se pro pfime zesileni, 
superhet nebo mezinosnv kmitocet (in- 
tercarier). Chtel bych na tomto mist£ 
pobidnout znovu vsechny soudruhy za- 



jimajici se o stavbu televisoru a d£ast- 
niky vypsane souteze, k pilne praci, 
ktera v tomto obdobi je dvojndsob dule- 
zita, ponevadz primo pomaha rozvoji 
nasi ceskoslovenske televise. ' 

Nase televise ma jeste mnoho nedo- 
statku a vaznych, ktere by jiz nemusela 
mit, kdybychom videli problem nasi te¬ 
levise skuteend „ naUm'* problemem. 
A kdybychom se k nedostatkum staveli 
kriticky — kdybychom, jak jsme si pre- 
(Setli v uvodniku novorocniho cisla 
,,oteofeli dokofdn stranky i tohoto casopisu 
kritice, ktera by pomahala naHemu nbfa,“ 
A to je primo povinnosti vsech amateru- 
svazarmovcu, kteri se o televisi zajimaji. 
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Hubovali jsme na pnklad a hubujeme 
po strane na nAs prumysl a obchod, ze 
pro amatery chybi rada soucasti, Co 
jsme pro to udeiali, aby se tato situace 
zlepsila, jak jsme odpovedne soudruhy 
pfesvedcili o tomto nedostatbu? — Ale 


vrafme se k vecb 10. dubna konci termin 
na zaglani televisoru do souteze, zb^vA 
nAm jiz jen nekolik dni na posledm 
upravy. Pfal bych si, aby tato soute?, 
odpovedela padne vsem, ktefi se citi 
„povznf.seni“ nad prAci radloamateru. 


Prameny: 

S. K. Novakovskij, G. P. Samojlov: 
Technika kmitoctove modulace. (Mos¬ 
kva 1952.) 

C. Rint: Prirucka pro vf a elektro- 
techniky (Berlin 1953). 


NElREKl NA VISILAfcl POMOCl OSCILOSKOPIJ 

Kamil Donit 


DalSim merenim na osciloskopu, kter£ 
uzivaji hlavne amateri-vysilaci, je kon- 
trola vysilacu. Osciloskop totiz take 
v tomto pripade prokazuje vyborne 
sluzby pfi nastavovani a kontrole vy- 
silade na maximalm v^kon. M£feni 
samo zafineme kontrolou nizkofrck- 
ven&tiho a vysokofrekvenfiniho napeti. 
Kontrola nf napfiti modulatoru je jiste 
be?na a nebudeme se jij alespon v tomto 
clanku, blize zabfvat, Proste z anody 
modula£ni elektronky nebo ze sekun- 
daru modulaciniho transformatoru pri- 
vedeme napeti na svisle desticky oscilo¬ 
skopu, vodorovne vychylujeme pilovou 
casovou zAkladnou a kontrolujeme, 
event, opravujeme prubeh. Pfi kon¬ 
trole samotneho vysokofrekveniSniho 
napeti postupujeme podobne. Vf napeti 
odebirame pfimo z antenni civky kon- 
coveho stupne tim zpusobem, ze vytvo- 
fime z dratu civky o 1—3 zAvitech a tu 
pfiblizujeme k antenni civce tak, az se 
opet vytvori na stinitku osciloskopu do- 
statecne velky obrAzek. Napeti priva- 
dime opet na svisle destifiky (viz obr. 1), 
casovou zAkladnu na desticky vodo- 
rovnd. 

Tak kontrolujeme jak vf signal, tak 



i jeho nf slozku samostatnS. Svym pru- 
behem musi byt i vf signal velmi blizky 
prubehu sinusov£mu i kdy? je nekdy 
skreslen pfilis velk^m obsahem harmo- 
nickych kmitoctu, To je tedy pficina 
skresleni a tim smgrem musime postu- 
povat pfi napravovani tohoto nedo- 
statku. A nyni otazka pomeru vf signalu 
k signAlu nfzkofrekvenfinimu. 

Z praxe je znamo, ze maximalni do- 
sah vysila£e je dan nejen vhodn^mi 
atrriosferickymi podminkami, ale 1 
jistym vzdjemnym pomerem napeti 
nizkofrekvencniho k vysokofrekvendni- 
mu. O techto vztazich viz blize ClAnek 
Ing. Kolesnikova: Hloubka modulace, 
v cas. Kratke vlny £. 7/1950. My si dnes 
vsimneme, jak pomoci osciloskopu toto 


vhodnA nastaveni pomeru obou signAlu 
kontrolujeme. 

Pfi kontrole na stinitku vytvafime bud 
obalovou kfivku vf signalu vysilace nebo 
t. zv. trapezov^ nebo lichobcznikovy 
obrazec, Zatim, co pfi zobrazovAni oba- 
lov<i kfivky pouzivAme vestavene pilovA 
AasovA zakladny osciloskopu, pfi po- 
uzivani obrazu lichobeznikoveho caso¬ 
vou zAkladnu nepotfebujeme. Probe- 
reme si nejprve pfipad prvni. Zapoji- 
me-li vysilad a osciloskop podle obr. 2, 
dostaneme na stinitku zminenou obalo¬ 
vou kfivku vysokofrekvenAniho signalu. 
Elektronka V t je koncovA vystupni elek- 
tronka vysilace, V 2 je elektronka modu- 
lujici. Tlumivky T t a T 3 jsou nizko- 
frekvencni oddelovaci, T, je vysoko- 



Obr. 1 Obr. 2 
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frekvenCni. V anodovem obvode V 1 je 
obvykly ladeny obvod LC, na ktery va- 
zemc nekolika zavity fcasto staci jediny 
zdvit) skrouceny pfivod ku svislym des- 
kam osciioskopu. Vzdalenost a pocet 
zavitu teto vazebni civecky memme tak. 
abychom dostali na stinitku obrazovky 
dostatecne vysoky obrazek, Je pH tom 
zcela Ihostejne, jakeho druhu modulace 
uz ivaiue, zda do anodoveho okruhu, 
stinici mrizky ci pod. Casova zakladna 



Obr.3 



Obr. 4 



Obr. 5 



Obr. 6 



Obr. 7 


osciioskopu je v tomto pfipadS nasta- 
vena na zlomek modulaKniho kmitoctu 
(na pr. */« a pod.). Podle toho do- 
staneme na stinitku obrazek, ktery md 
2 nebo 4 cele prubehy. Abychom do¬ 
stali obrazek trvale stojici a nehybny, 
je nutne, aby modulacni kinitocet byl 
celistvym podilem nosneho vf kmitoCtu. 
Pak se synchronisace, pHvedena z tno- 
dulatoru do zvlastnich zdifek osciio¬ 
skopu uplatni nejen pro tento modulacni 
kinitocet, ale tez pro nosny kmitocet — 
vysokofrekvencni a obrazek stoji. Se- 
jimdme-li vsak modulaci na vysilaci, 
muze se stat (a take se stava), ze 
vestaveny zesilova£ osciioskopu svym 
kmitoctevym rozsahem nestaci pfenaset 
neskreslene vysokofrekvencni nosnou 
vlnu vysilaCe. Pak nezbyvd, nez zavest 
linku od vysilace primo na svisle desky 
osciioskopu a vazbu patricne zvetsit, 
abychom dostali dostatecne velky obra¬ 
zek. A jak nyni zjlst’ujeme z obrazku 
samdho procento promodulovdni? To 
je dano zcela jednoduchym vzorcem: 


pri £em2 je naprosto Ihostejno, v jakych 
jednotkach do vzorce dosazujeme.Z obr. 
3 vidime, kde hodnoty E 3 a E 1 odm£ru- 
jeme. Obvykle dosazujeme milimetry, 
ktcrc odmerujeme primo ze stinitka. 




Obr. 9 


Timto zpusobem byly take porizeny 
oscilogramy na dalsich obrazcicb, ktere 
zaroven velmi nazornS ukazuji, jak se 
hloubka modulace na oscilogramech 
skutecnfi projevi. Tak obr. 4 ukazuje 
modulaci 50%, obr. 5 modulaci 75% 
a obr. 6 dostaneme, dostoupi-li modu¬ 
lace plnych 100%. Jestlizc je modulace 
jeste silnejsi, vznika mezi dvema sou- 
sednimi periodami vodorovna cara tim 
delsi, cim vice pfemodulovani nastdvd. 
Takovy priklad pfindsi oscilogram na 
obr. 7. 

Pri tom muzeme hned take kontrolo- 
vat, zda fil trace vysilace i modulatoru 
je dobra. Zapojeni zustane stejne, ca- 
sovou zakladnu osciioskopu nastavime 
na 25 ci 50 c/s a na stinitku musime 
dostat obrazek podobny obr. 8, Vstup 
modulatoru je nastaven do kratka. Obe 
ohranicenf obalovd kfivky musi byt 
zcela vodorovnd bez nejmensiho na- 
znaku zuzeni a opetneho rozsirenf sveho 
prubchu. To by prdve ukazovalo, ze je 
vlastne vysilac modulovan nedim ne- 
zadoucim, co se do koncoveho stupn6 
pfendsi bud nedokonalou filtraci ano¬ 
doveho zdroje nebo nevhodn£ provede- 
nym stinSnim, indukci ze sifovdho trans- 
formdtoru a pod. Tedy pozor na tvar 
podobny obr. 9. 

Druhym zpusobem, jak mu£cmc pro¬ 
vest uvedene kontroly, jsou zminend 
obrazce lichobeznikove nebo tez zvand 
trapezove. Vznikaji podobne jako pru¬ 
behy s obalovou kfivkou s tim rozdilem, 
ze ve smeru vodorovnem je paprsek 
vychylovdn samotnym nf modulujicim 
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Obr. 12 



Obr. 13 



Obr . U 



Obr. 14 



Obr. 16 


napetim a nikoliv casovou zakladnou 
osciloskopu jako v predeslem pfipade. 
Zapojeni pro tento zpusob je na nasle- 
dujicim obr. 10. Vidirne, ze vf napeti 
z anody vvsilace vedeme linkou opet na 
svisle vychylujici desticky osciloskopu, 
modulacni napeti pfivadime na vodo- 
rovny zesilovac z vhodneho delice. 
Sifku obrazku zde mOzeme nastavit 
pfimo regulatorem zesileni v oscilo¬ 
skopu. Jestlize je vf signal bez modulacni 
slozky, vznikne na stinitku pouze svisla 
cara. Jakmile je vf signal modulo vAn 
nejakym napetim, rozsiri se svisla usecka 
v Iichohezmk, zjehoz rozmcru muzeme 
opet urcit procento modulace podle 
drive uvedeneho vzorce. E s a E 1 ode- 
citdme z oscilogramu z rozmerCi svis- 
tych tisecek (obr. 11). 

Vyhodou zapojeni s lichobeznikovym 
obrazem je ta okolnost, ze se zde jaka- 
koliv parasitni modulace, vznikla fil- 
traci ci nedostatecnym odstinenim pro- 
jevi okamzite na stinitku obrazovky tim 
zpusobem, ze pri vypnute modulaci, t, j. 
tehdy, kdyi ma byt na stinitku jen svisla 
cara se tato usecka rozsiri treba jen ne- 
patrne podle velikosti tohoto parasit- 
niho modulovani. 

^Podle pomeru svislych hran licho- 
beznik muzeme tedy opet snadno vy- 
cislit procento modulace. Lichobeznik 
nakonec pri 100% modulaci pfechazt 
v trojuhelnik, tak jak ukazuje oscilo- 
gram na obr. 12. To je tedy modulace 
100 %; a na dalsim oscilogramu na 
obr. 13 vidime promodulovani vysilace 
jen na 22%. Vidime, ze 1 ichobezn ikovy 
obraz je tvoren vzajemnymi vztahy 
ruezi vysokofrekvencnim modu 1 ovanym 
sign&lem a jelio nizkofrekvencni modu¬ 
lacni ^slozkou. Jestlize mezi temito sig- 
naly je fazovj? posun, vznikne trapezovy 
obrazec skresleny a projevi se tvarem 
podle obr. 14. Modulovane vf napeti 
je stejne jako na predeslem obrazku, 
avsak na vodorovne desticky je pfiva- 
deno nizkofrekvencni napeti fazove po- 
sunut£, a na v^slednem oscilogramu se 
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AWTEWIfi PKKKZHSlIjOVAf 
K TELKVISOIIII 

M. Jiskra - 1 ng. M. Be ho 


to projevi tim zpusobem, ze horni a 
spodni hrana lichobe?n£ku se rozsifi 
v elipsu. To se muze stat hlavne rehdy, 
kdyz signal pro vodorovne vychylovaci 
desticky neodebirame primo z anodo- 
veho obvodu modulate™, ale z nekte- 
reho predesleho stupne. U trapezoveho 
prubehu pozname take snadno premo- 
duloyani pres 100%, V tomto pripade 
se spicka trojuhelnika prodlouzi ve vodo- 
rovnou primku, jejiz delka je odvisla od 
stupne premodulovani. Takovy pfipad 
rnarrie na oscilogramu na obr. 15. 

Z oscilogramu muzeme dale usoudit 
nejenna hloubku modulace a event, skod- 
livou modulaci 50 c/s nebo 100 c/s, ale 
tez na jine vady vysilace. Tak kdyz neni 
samotny vysilac dostatecne vysoko- 
frekvencne vybuzen, projevi se to u oba- 
love krivky odfiznutim jejlch vrcholu 
(obr. 16) nebo u lichobeznikoveho pru¬ 
behu zakulacenim jeho uzsi svisle strany 
(obr. 17). Podobne skresleni v modula- 
toru se projevi na oscilogramech tim, ze 
svetelnogt na nekterych mistech prubehu 
je vets! nez na jinych a u obalovd krivky 
se projevi i skresleni jejiho prubehu. Tu- 
to vadu vsak jiste objevime davno drive 
pfi kontrole samotneho modulatoru. 

Podobne pozname snadno nespravnd 
nastaveni anodov^ch obvodu vysilace. 
Dva dalsi oscilogramy obr. 18 a 19 uka- 
zuji nespravne vyladeni obvodu vysilace 
a jak se to na tvaru krivek projevi. 
Posledni oscilogram na obr. 21 uka- 
z «je, jaky prubeh ukaze osciloskop pfi 
nespravne zvolenem (prills velkem) 
mnzkovem predpeti vf stupne a sou- 
casnem premodulovani pfes 100%. 

Vsechna uvedena me fen i muzeme 
provadet primo na vysilaci, ale stejne 
dobfe muzeme kontrolovat vsechny tyto 
vlastnosti zkouseneho vysilace az v pfi- 
jimaci. Podobne jako v predeslych pfi- 
padech musime na svisle desticky pri- 
vdst vyslednc modulovane vysokofre- 
kvenimi napeti a na desticky vodorovne 
napeti riizkofrekvencni, modulacni nebo 
napeti casove zakladny. Zapojime tedy 
prijimac a osciloskop podle ndsleduji- 
ciho prikladu na obr. 21; 

Vidime, ze vf napeti odebirame opet 
2-3 zavity z horkeho konce posledniho 
mezifrekveneniho transformatoru, Jim 
napajime svisle desticky, na vodorovne 
pfivadime bud’ pfes vazebni kondensa- 
tor 0,1 /iF nizkofrekveneni napeti z ano- 
■dy koncove elektronky, nebo pouzivame 
opet vestavene casove zdkladny oscilo- 
skopu a dostaneme jako vysledek oba- 
lovou krivku mf signalu, 

Domnivdme se, ze timto byla pro- 
hrdna vetsina praktickych osciloskopic- 
kych mefeni na koneovem stupni vy- 
■silace a ze dlanek poslouzi nejen nasim 
OK vysilacum, ale i ostatnim kolcgum, 
ktefi tato mefeni pouziji aiespoh ku 
ocejchovani hloubky modulace a kon¬ 
trole pomocneho vysilace — ku slacFo- 
vani, tak, jako jsem to ucinil ja. 

Literatma: 

Ing. Kolesnikov: Hloubka modulace. 
Kratke vlny 7/1950. 

K. A. Sulgin: Stavba amaterskych 
vysilacu. 

Dr. Forejt: Mefeni hloubky modulace 
-v prijimaci. K. V, 1946, 


Zajem o vysildni cs. televise stale roste, 
a vsak zajemci ve vetsich vzdalenostech 
od Prahy maji pri prijmu potize, zavi- 
nene zpusobcm Sireni ultrakratk^ch vln. 

V nekolika clancich v nasem casopise 
bylo jiz podrobne vysvetleno, ze se tyto 
vlny, na ktcrych vysila i televise, sifi 
temer primocare, takze sila pole za ob- 
zorem pfime viditelnosti rychle klesa; 
pfi tom vsak pro dobry prijem je treba 
velkeho vf napeti na vstupu prijimace 
a tedy znacne sfly pole v miste prijmu. 
Televisor „Te$la“ potfebuje pro dobry 
obraz silu pole nejmene asi 1 mV/m, so- 
vetsky ,,Leningrad" asi 0,5 mV/m. Jak 
si tedy pomoci, nestaci-li v miste prijmu 
sila signalu pro dobry obraz? 

Jsou dva zpusoby, kterymi muzeme 
dosahnout lepsiho prijmu. Pouiijeme 
jednak smerovou antenu, jednak zvet- 
sime vf zesileni prijimace; tyto dva zpu¬ 
soby se obvykle pouzivaji spolecne. 

Pouziti smerove anteny je vylindnb 
nejen pro jeji zvyseny zisk, ale take pro¬ 
to, ze potlacujc vsechny rusive signaly 
z ostatnich sm5ru (zapalovani automo- 
bilu, atmosfericke poruchy a pod.). 

V nasem casopise bylo jiz nekolik smero- 
vych anten popsano, take sovetsky caso- 
pis „Radio‘ ! se jimi casto zabyva. 

Y nasem clanku chceme popsat an- 
tenni predzesilovac, ktery umoznuje 
zvySeni \rf zesileni pfijimace. 

dim vice stuphu zesileni pouzijeme, 
tim je take vetsi nezadouci sum, ktery 
se k signalu pridava i vetsi je take sklon 
ke kmitani a zaroven klcsd sirka pro¬ 
pus teneho pasma kmitoctu, coz zhor- 
suje kvalitu obrazu. Zvolime-li nevhodne 
elektronky nebo zapajeni, muze byt 
sum zesilovace tak silny, ze dplne pre- 
kryje obraz. Tyto sumy jsou ruzneho 
puvodu, cast jich pripada na antenu, 
dale se uplathuje vlastni Jum elektronek 
a mohou se pridat i vnejSi vlivy, na pf. 
Sumy kosmickeho puvodu. 


Pfi stavbe vf zesilovace je tedy nutno 
dosahnout velkeho zesileni, ale nesmime 
k signalu pfidat mnoho sumu. Proto se 
zde casto pouziva za.pojenf s uzemnenou 
mrizkou; nejcitlivejsi zesilovace sepripo- 
juji ze stejnych duvodft primo nahofe 
k antene a teprve vystup jde dlouhym 
svodem k prijimaci. Ponekolika poku- 
sech s nejruznejsimi zpusoby zapojeni 
jsme se v nasem zesilovaci kvuli zjedno- 
duseni omeziii na jednoduche schema, 
ktere v miste prijmu pine vyhovuje. 

Jde o ’vf zesilovac s dvema strmymi 
pentodami „teIevisniho" typu. Pouzili 
jsme dvakrat LVl, stejne dobre vsak 
vyhovi jine typy, jako treba EF50, 
6F32, EF14, 6AC7, druha elektronka 
muze byt i vhodna trioda pro UKV 
(na pf. EDI, LD2, 6J6, 6CC31 a pod.). 

Elektronka El pracuje jako sirokopas- 
movy zesilovac s uzemnenou katodou 
v ceikem obvyklem zapojeni. V anode 
je pracovni odpor R2, ktery tlumi civku 
L2; velikosti tohoto odporu fidime sirku 
propousteneho pasma. Nejvhodnejsi 
hodnota je 3—10 ki2; vetsi odpor ddvd 
vctSi zesileni, ale uzsi propouStenc 
pasmo. 

Druha elektronka— trioda nebo pen- 
toda v triodovem zapojeni — pracuje 
jako katodovy sledovac. Celkove zesi- 
leni nam sice ponekud zmensi, ale zato 
dobre prizpCisobi zesilovac na vstupni 
obvod televisoru, Takze do pfijimace 
neni treba zagahovat. Je to vyhodne 
zvlaste pro men5 zkusene, ktefi svou po- 
kusnickou vaseh mohou venovat jen 
zesilovaci, aniz by tim televisor utrpel. 

Civky LI a L2 jsou navinuty na sesti- 
bokych keramickych kostfickdch o pru- 
mcru 2 cm. Pfesny pocet zavitu je nutno 
upravit pri sladovdni, pro zacatck vy¬ 
hovi 9—10 zavitu. Odbocka pro antenu 
(dipol o impedanci 70 D) je na tretim 
zavitu od uzemnendho konce civky LI. 
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Velmi dobfe se hodi pro tento zesilovac 
civky z vfprodejnxho vysilace pro 28 
Mc/gj trtezi amatery zvaneho „Cesar“, 
ktere jsou velmi stabling navinuty. 

PH rnontazi zesilovace se vyplati do- 
drzovani vsech zasad, znamych z kon¬ 
st rukce pristroju pro UKV. Celou stav- 
bu pfedem promyslime s ohledem na co 
nejkratSi spoje. Uzemneni provedeme 
pokud mozno do jednoho bodu u kazde 
elektronky a take kostru pripojime 
k zemi jen na jednom misfe. Civky LI 
a L2 umistime co nejdale od sebe, aby 
na sebe nepusobily, nejlepe jednu pod 
kostru a druhou nahorn nebo kazdon 
elektronku postavime do stinene pfi- 
hradky. Rovnez spoje, patrici k mfizce 
a anode elektronky El must byt od sebe 
vzdaleny, jinak se zesilovac rozkmita 
a nekdy da odstraneni nezadoucich 
oscilaci hodne prace. Kmitani zesilovage 
pozname podle svislych krivek na obra- 
zovce televisoru, ktere fayvaji velmi in- 
tensivni; zesilovag se totiz obycejne roz¬ 
kmita v okoli provozniho kmitoctu 
televise. 

Sladem zesilovace se nejlepe provadi 
podle televisniho zkusebniho obrazu. 
Nejprve pripojime vystup kouskem 
koaxialniho kabelu na vstupni zdirky 
prijimace, zesilovac nechame bez anteny, 
kontrast pfijimace dame naplno, na nej- 
vetsi zesileni a overime si, zda zesilovac 
nekmita a nema velky vlastni sum. 

Po pripojeni anteny doladujeme obe 
civky na nejlepsi kvalitu obrazu. Pocet 
zavitu byl zvolen ponekud vetsi, takze 
doladujeme zkratem zavitu na zem; 
soucasne hledame take nejlepsi odbocku 
pro antenu na civce LI. Snazime se o ta- 
kove naladeni, aby byl hlavne dobry 
obraz a spokojime se pfipadng i slabsim 
zvukem. Je-li zesilovac naladen prills 
vysoko, mobii bychom dostat silny zvuk, 
aie Spainy obraz s rozbitou synchroni- 
saci; pak je nutno zvgtSit pocet zavitu. 

Zesilovac je postaven na kovove 
kostre o rozmerech 15x10x5 cm. 
K. antenni zdirce prijimace je pripojen 
kouskem koaxialniho kabelu, ktery 
muze byt i nekolik metru dlouhy. Je 
pouzivan ve spojeni s televisorem ,,Le¬ 
ningrad T-2“ ve vzdalenosti 50 km na 
sever od Prahy, antena je normalni 
televisni dipol. Pri silc pole 0,3 mV/m 
v miste je sice pomerng dobry obraz 
s bezvadnou synchronisaci i bez zesilo¬ 
vace, ale kontrast obrazu je dosti maly 
i pH zesileni pfijimace naplno. 

Pfipojenim zesilovace kontrast obrazu 
velmi stoupne, zesileni (t. j. kontrast) 
prijimace je nutno stahnout nejmene 
o jednu tretinu a pritom marae bohate 
kontrastni obraz se znacnou reservou 
zesileni, takze je mozno jej pohodlne 
vyladit. PH poklesu site, kdy bez zesi¬ 
lovace obraz nesnesitelne blika, je mozno 
pfi zapojenem zesilovac! toto blikani 
pridanim jasu i kontrastu temer uplne 
odstranit, Rozlisovaci schopnost pfi 
pHjmu bez zesilovace je kolem 400 fa¬ 
des, coz odpovida Sirce pasma asi 4—5 
Mc/s; pripojenim zesilovace se rozliso¬ 
vaci schopnost nemeni, takze pfi ano- 
dovem odporu 3 k.O propouSti stejne 
stroke pasroo jako pfijimag. 

Pfi pouziti elektronek LV1 se ukazalo 
vyhodnym, snizit pongkud jejich zha- 
venf asi na 10,5—11 voltti, coz tyto elek¬ 
tronky zcela dobfe snesou. Dosahli jsme 
tim znatelneho zmenseni sumu, ac zesi¬ 
leni se prakticky nezmenilo. 




Obr. 3. Koef. zesileni ^ 10, maly sum 
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V mlstech s velmi malou silou pole 
by $e mohl pridat jeste jeden stupen vf 
zeslleni s pentodou, kten? by se vsunul 
raezi elektronky El a E2 a jehoz zapo- 
j'eni by bylo v zasade shodne se zapo- 
jenlm El. 


_ MJsIc duben je poaledni, ve k ter cm v na- 
Sich krajxndch jcStd nekdy dozuivaji podmin- 
ky zimnibo typu a soucasnd prvnf, vc kterem 
se ohMsf podminky typu letniho. Zimni pod- 
mtnky se projevuji Jegtd pomfrne znaenym 
polomdrem pasma pfeslechu asi jednu hodlau 
pfed v^chodcm slunce na pismu osmdesiti 
— a dtyficetimetrovem, sens t^pi nekdy ran- 
nimi DX podmfnkami ve smdru na Severn! 
Ameriku na osmdesati metrech a pomeroe 
nevyraznyml podminkami bdhem dennich 
hodin. Druhd z nich se naproti toms ohlaSuji 
zvysenfm dinnosti vyssich pdsem bdhem due 
a bohuiel tdz zvySenim boufkovych poruch 
zejmena na pdsmech nizsich, a to alespon 
v ndkterych dnech. Rovnez sem mftgeme za- 
fadit dastejsi vyskyt mimoradnd vrstvy Es 
pfeviM v dennich hodisich s maximem 
pozddji dopoledne a k vederu se vSemi zjevy 
doprovazejfcfmi tento zjev, jako je slysitel- 
nost stfednd vzdalenych evropskych stanic na 
14,21 a 28 Mc/s spfi troie hbtitfebasidil- 
kovf pfijem zahranitni televise nebo vzddle- 
neho UKV vy shade jehoi kmitodet je ndkde 
mezi 30 a 60 Mc/s (zfidka kdy vySSf). Podle 
dosavadnich zkuSenosti se sice zacne vyskyto- 
vat mimorddnd vrstva Es ve vetsi mife ag 
v dervnu, avsak jig koncem dubna se pravdd- 
podobnd dostavi jeji prvnf Spicky, kterd se 
projevi na kratkych vlndch vyznacndji. 

V dubnu trvi jestd nadeje i na DX podmm- 
ky na pdsmu 28 Mc/s, kdyg budeme trpdlivi a 
vyugijeme ndkolik vzaenych pfiiezitosti, 
kterd behem mdsice nastanou. PfihodnejSi je 
doba adpoledni a podvecerni ve dnech, kdy 
nenastdvd magnetickd ruSeni, kdy mohou na- 
stat ne staid podminky zejmdna ve smdrech 
bllzk^ch ke smc.ru polednlku (jiini a stredni 
Afrika Jiini Amerika). Ve dnech, kdy budou 
tyto podminky abnormdlnd dobrd, mohou se 
ozvat jeStfe i stanlce, leiici ve smdru jibov£- 
chodnim (dopoledne) nebo jihozdpadnim az 
1 zdpadnfm (odpoledne a v podveder). V noci 
bude ovsem toto p&smo za normdlnich okol- 
nostl ipini uzavieno. Pozor vsak na vfskyt 
mimofddne vrstvy Es, kterd zde snad jig 
umozni zatlm jeStd vzdene, pozddji vSnk das- 
tejSf podminky na vzddlenosti kolem 800 ai 
1200 km ve smeru, v nimi se tato vrstva vy- 
skytuje. V tomto pripadd bude mogno spojeni 
navazat dasto i s nepatrnym vykonem, jeli- 
kog dtlum radio vjf eh vln bude xniziv^. 

Na ostatnich pdsmech budou mit podmin¬ 
ky sice typick^ raz podmineh v dobd sluned- 
niho minima, aviak DX podminky nastanou 
praktlcky ve smerech na viechny svetadily. 
Podrobndji tyto podminky udava nas dia- 

® ram ‘ Jiri Mrazek j 

Zpravy o dilkov£m prijmu cs. televise 

Od tohoto dial a budeme uvefejnovat rov- 
ndg dspechy nadlch sou druhd v ddlkovdm 
pgijmu ceskoslovenskc televise a poddvat 
krdtkou zprdvu o prozatimnim stavu soutege, 
kterd byla pfed dasem v tomto oboru naii 
dinnosti vypsdna. 1 kdyg zprdv prozatlm ne- 
dochdzf rnnoho, dochdzeji prece a skutednd 
nekterd jig opravdu stojf za to. Vidyt' dim ddl 
tim vice se ukazuje, ge i v mlstech znadne vzdd- 
lenych od vysilade a jedtd k to mu oizko polo- 
zenych neni situace natolik beznadejnd, aby 
nestdlo za pokus trochu laborovst s antenni- 
mi systdmy a pfedzesilovadi a dosdhnout pfe- 
ce jen kvalitniho pfijmu. V leckter^ch pripa- 
dech to sice dd trochu prace a namahy a trvd 
to 1 radu mesicd, neg se dilo povede. a vsak 
tim vdt^f je nakonec radost z dosagendho 
dspdchu. 

_Tak po prvnfch, pomdrnd laclno dosaze- 
nych &sp&£fch na Sndgce a v radc mist pomer- 
ne dobge pologenych ve vzddlenosti do 50 km 
od vysilade se pokouseli ndkteii soudruzi 
zachytit televisi v mlstech vzd dienejSich a 
tnnohdy hurt polozenycb (na nejnigdim miste 
v Cechacb nedaleko Dedina. v Pardubicfch, 
Hradci Kralovd, v PIzni. na Pradedu, v Jab- 
lonci nad Nisou a dokonce j v Drdgd’anech 
a Lipsku, kde viude doslo jig k pravidelndmu 
prijmu nasi televise, ftckl jsem ovsem, ge to 
vzdy neslo hned napoprvd a ge zacbyceni 


Foznatky ztskane pfi stavbe a poku- 
sech s antennimi predzesiiovaci se mo¬ 
hou dobre hodit pfi stavbe amaterskeho 
televisoru a soudruzi, ktefi se zacinaji 
o televisi .zajxmat, mohou ziskat dobre 
zkusenosti do dalsi prace. 


kvalitniho obrazu stalo ndkdy hodnS ndma- 
hy. Tem, kterf se dali odradit ve svych vlast- 
nich pokusech prvnfmi neuspechy, chceme 
dnes ukazat, ge i na tomto poll (a snad jeStd 
vice neg jinde) platl pfislovi, ge trpellvost 
pfinddi ruze. Dokladem toho je s, Stepan 
nedaleko Opodna v Orlickych hordch, kteri/ 
v miste, lezicim pouze 245 m nad mofem, 
ve ^vzddlenosti 130 km od Prahy, dnes jiz 
pf-ijimd pravidelnte naSi televisi na prijimaci 
Tesla 4001 A. Chcete vedet, jak to dokdzal? 
Pfectete si ddst dopisu, ktery nam pfed casern 
zaslal: 

Ce^kt* MeziflCI naldza se v podorlidi v bliz- 
kosti mesta Opodna pod tlrlickv mi h ora nil 
a ilia jednu z nejnig£fch nadmorskych v^Sek 
zde v okrese, 245 m n/m. Antena je instalo- 
vdna na pfizemnfm domku a nalezd se asi 
8 m nad hfebenem strechy, t. j. 15 m nad 
zemi. 

Bdhem mesice rijna zhotovll jsem si pdtiele- 
mentovou smdrovou antenu (pulvlnnj smy£- 
kovy dip 61) celokovovd konstrukce z manes- 
manovfch a h trubek, sklddajici se z dip6hi, 
jednoho reiicktoru a tri direktorh. Vse je 
pouze scSroubovino pomoci T kusu, kfizu a 
redukei, takge jakdkoli zmlna smirovky, ai/ 
jiz pMddnl, ci ubrani jednotlivych elements 
tze provdst pomdme jednoduse rozsroubo- 
vanim, di pH^roubovanim dalsich element!!. 



Svod k zesilovaci, ktery je prozatim provi- 
somd umlstdn, nikoliv prime u smydky, ale na 
konci nosnd trubky, je proveden symctrickym 
koaxldlnim kabelem 70 ohmd a od zesilovade 
je proveden nesymetricky, pomoci miniatur- 
niho koaxidlnlho kabelu o impend anci 79 
ohmd. Po konedndm nastaveni zesilovade 
bude tento umlsten pfimo u smydky dipdlu. 

Koncem mdsice ffjna provedli jsme s kole- 
gou z Hradce Krdlovd nekolik zkouSek pdijmu 
s televisor era ..Leningrad T2“, a to na b&inf 
dipol pouzlvany v Praze, kterd ndm ukdzaiy, 
ge na tento pgijimad je mazn^ prijem s touto 
antenou, bez zesilovade, ovbm pdi dostatednd 
v^Si anteny (na kopci a pod.) Pfi tom soudas- 
nd zkougeny televisor ,,Tesla“ bud 1 reagoval 
slabym zvukovym doprovodem, neb vubec 
mlcel. Pfijem na televisor sovetsk^ by! pru- 
mdrnj' a ndkdy i podprumdrny, zvuk dobr? 
(vysilbni sovdtskdho filmu „Cirkus“ nebo 
filmu ing. Hanzelky 3 Zikmunda „Afrika“). 

Poddtkem listopadu rai byl zapbjden te¬ 
levisor „Tesla“, s kterym jsem zadal zkouSky 
pfi mo v Ceskem Mezifidi. Bez zesilovade, za 
pougiti vySe uvedene smerovky nereagoval 
televisor ani zvukovd, ani obrazem. Zhotovil 
jsem jig dfive dtyfstupiiovy antenni zesilovad 
(prvni elektronka pentoda s uzemndnou kato- 
dou, zapojena jako trio da—druha elektronka 
trioda s uzemndnou mrigkou — tfeti pentoda 
— ctvrtd trioda, zapojena jako dloda, kato- 
dovy sledovac). Zesilovad je zbotoven vcelku 
Shodne se zesilovadem v sovdtskdm dasopise 
Radio d. 8/53 (Am. radio 1/54). Jelikog jsem 
nesehnal elektronky, kterych bylo zapotrebi 
k sprdvndmu osazeni zesilovade (6F32— 
6CC31), osadil jsem zesilovad nejdf ive dvema 
6F31—GBC32). S timto zapojenim jsem do- 
sahl vSak celkem slaby obraz s dasto vypadd- 
vajici synchronised a zvuk taktdg velmi slabe. 
V proslnci, kdy zhotovil jsem znovu velmi ped- 
livd vSechny civky, pouzil jsem do zesilovade 
2 elektronelt 6F32, kterd jsem vynal ze zvukovd 
dasti televisoru a druhd dvd ponechal proza¬ 
tim 6BC32. Po doladdni zesilovade se situace 
podstatne zleplila a po maid upravd vstupu 
televisoru pfijimdm nynl televlsni vysildnl 
pravidelnd a velmi peknd. I za velmi nepffzni- 
vych podminek, jake byly na Silvestra (prud- 
ky vitr, kteri’ lomcoval antenou i svodem, 
snegeni a vdnice) nevypadla ani jednau syn- 
chronisace, obraz byl jasn j’ a kontrastnf, ag na 
vyjimku, kdy dvakrdt vypadla zfejmd vysf- 
laci stani ci v Praze nosna vlna. Pfi svd ndvste- 
Ve u mne dne 25. prosince pfi vysllanl „Po- 
pelky“ vyjddfil se zamdstnanec Cstfedniho 
televisniho studia, teebnik soudruh Dvofak, 
ge je velmi pfekvapen urovnf pfijimaneho 
obrazu. Doposud se mi nestalo, ge by se mi 
vyskytl obraz zdvojcny. vgdy se jednd o obraz 
ostr^. Nosnou vino pfijimam po nckolikerych 
zkouskdeb, ktere jsem provedl nikoliv v pfi- 
mem smeru na Prahu, ale ponekud Severneji, 
a jedng se zfejmd o ohnutou vlnu buif o pa- 
horky nad Hoficemi, ale pravdepodobndjj 
o horu „Zvidinu“ u Krdlovdho Dvora, kterd se 
naldza ve vzddlenosti asi 30 km. Pokud jsem 
zkouSel obraz od Orlickych hor, tento neni 
vhodnf pro prijem a je mnohem slabii. Pro¬ 
vedl jsem takd zkouSku pfijmu za pomoci tfi- 
stupnovdho antenniho zesilovade, osazendho 
elektronkami 6AK3, ale ten nedaval tak dobr£ 
pfijem, jako zesilovad shora uveden^. Zaji- 
mavd je, ge pfi velmi dobrdm prijmu, ktery 
jsem mel pfi vysilani filmu ,,Odsouzend 
vesnice" nebo „I’opelka“ pfijem v Hradci 
Krdlove, ktery je mnohem blige ku Praze a 
md mnohem lepli prfrodni podminky (smer 
na Prabu bez kopci), nebyl pfijem uskuted- 
ndn ani pfi pouziti zesilovade. Vzdalenost 
na Prabu z Ceskdho Mezifidi je asi 130 ag 
133 km. 

S pozdravem Mini zdarl 

Blahopfejeme soudruhovi Stdpdnovi k jeho 
uspdehu a pfejeme si, aby takovych, jako je 
on, bylo v naiich faddeh vice a vice. 

DalSi zprdvu jsme dostali od s, Zd. Soupala 
(Svazarm Opodinek, ktery vykonal fadu po- 
kusu s pfijmem nadi televise v Opodfnku 
u Pardubic, v Pardubicich. Tepid u Mar. 
Ldzni, Havlidkovd Brodd a ve Stojfcicb a kte- 
nam zaslal podrobn^ v^tah zprubdhu sv^ch 
pokusu. Oba uvedeni soudruzi jsou jedni 
2 prvnich, ktefi se ddastni soutdge ddlkovdho 
pfijmu uaSi televise a prozatim v nadi soute- 
gi ddlkovdho pfijmu ds. televise nejdspdSnfjSi, 
Zaroven jsou dokladem toho, ge cilcvfdomd, 
pldnovitd a zejmdna trpflivd prdee i na tomto 
poli pfindSf radostnd vysledky a pomdha roz- 
sif ovat kulturni bodnoty, kterd nase televise 
pfindsi a bude pfinMet, daleko od Prahy 
mezi nasimi pracujiciml. 

Proto v tdto rubrice vds budeme pravidelnd 
seznamovat s vysledky tech to pokusu a od 
pfiStlho cisla chceme pritiaSet i pfebled pro- 
zatimniho stavu soutdge o dalkovy pravidelnd 
pfijem nasi televise, vylilaSene v 8. dlsle Ama « 
terskdho radia minuleho rodniku, 

jifi Mrizek 
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KVIZ 


Rubrlku vede Ing. J. Pavel 

Odpovedi, ktere prisly na KVIZ z c. 
2 , bylo dost, pocet spravn^ch odpovedi 
vsaknebyl tak velky jako minule. Svedci 
to o tom, ze otazky byly pro vetsinu 
ctenafu obuznejsi. Z nekterych dopisu 
vyplynulo, ze otazka jisteni miliamper- 
metru nebyla kazdemu jasna, protoze 
nekteri navrhovali chranit meric! pfi- 
stroj bocnikem , coz by ovsem melo za 
nasledek snizeni citlivosti i pro dovolene 
rozmezi proudu. 

Odpovedi na KVIZ z cisla 2: 

1. Nejcharakteristictejsim znakem me¬ 
ric ich pristrojft s otocnou civkou (de- 
pxez.skycli) je rovnomerna stupniee. Vy- 
chylka ukazatele je u beznebo provedeni 
primo umerna stredni hodnote proteka- 
jkibo proudu a proto ma stupniee dilky 
stejne daleko od sebe. Vetsina ostatnich 
druhu mericich pfistroju ma v podstate 
jiny (kvadratick-f) prubeh, ktery je vsak 
mozno nekterymi zpusoby do jiste miry 
linear isovat, t. j, ucinit rovnomernejsim. 
Krome toho bvvaji pfistroje obycejne 
oznacovany znackou systemu tistenou 
na stupnici. 

2 . Velikost proudu, at’ jiz stfidaveho 
nebo stejnosmerneho, ktery nejakym 
zpusobem kolisa, udAvame jeho efek- 
tivni bodnotu (viz odpovedi na KVIZ 
z c. I). Efektivni hodnota je zavisla na 
druhe mocnine okamzite hodnoty prou¬ 
du (je z ni odvozena) a proto potrebu- 
jeme mefici pristroje jehoz v^chylka je 
umerna druhe mocnine proudu. Tento 
pozadavek splnuje daleko vet si pocet 
druhd mericicich pfistroju nez pozada¬ 
vek z prvni otazky. Nejznamejsi pristro¬ 
je toboto typu jsou elektromagneticke, 
mene caste jsou tepelne, elektrodyna- 
micke, jejichz obema civkaml proteka 
tfz proudj Ferrarisovy (podobne elektro- 
merum), pfistroje s thermoelektrickym 
clAnkem (antenni ampermetry) a pod. 
Vsechny tyto pfistroje maji stupnici na 
pocatku stlacenou. 

3. Vetsina meficich pfistroju, ktere 
byly zniceny proudovym pfetizenim, 
nemiva spalenou civku, ale poskozeny 
system mechan ickym nArazem o za- 
raiku na konci stupniee. Je proto bez- 
pfedmetne chranit citlivy mefici pri- 
stroj tavnou pojistkou, protoze proud, 
ktery projde pojistkou nez se staci po- 
jistka prepaid, udeli systemu tak silny 
mechanicky impuls, ze se poskodi. Kro¬ 



me toho je vyrobne obtizne udelat tav¬ 
nou pojlslku na pf. pro I mA, Jedinou 
ochraru (rrnocitame-H konstruktivni 
opatreni) n ohou poskytnout napHove 
nebo proudove zavisle odpory. Na pf. 
voltmetry pro vyssx napeti je mozno 


chranit paralelne pripojenou doutnav- 
kou, jejil zApalne napeti je o neco vyssi 
nez napeti odpovidajici nejvetsi v^- 
chylce voltmetru. 

K ochrane citliveho miliampermetru 
nebo mikroampermetru se da vyuzit 
vlastnosti pentody. Tento nAkladnejsi 
zpusob se ovsem vyplati jen u skutecne 
cennfch pfistroju. Je uveden na pf, 
v knize Forejt: Prakticka elektronika. 
KoncovA pentoda (viz obr.) ma v ka- 
todovem pfivodu zapojeriy odpor if*, 
na kterem vznika pfedpeti pro obe vy- 
vedene mfizky. Pfi rnalycb proudech se 
na odporu nevytvori dostatecne velke 
napeti, ktere by mohlo omezit anodov^ 
proud elektronky, Pfi vzrustu anodoveho 
proudu na hodnotu blizkou nebezpecne 
hranici omezi mrizkove pfedpeti, vznik- 
le na odporu if*, anodovy proud na hod¬ 
notu, kterou jeste pfistroj po urcitou do- 
bu snese. Mez, od ktere ma tato elektro- 
nicka pojistka omezovaf, se naridi vhod- 
nou volbou odporu if*. 

Jeste na jednu zajimavou ochranu 
meficiho pfistroje pred pfetizenim nas 
upozornil s. M. Lukovsky z Kamenice 
u Jihtavy. Zdkladni zapojeni je na obr. a 
a funguje podobng jako zpozdene auto- 
maticke vyrov-nf.vani citlivosti nebo jako 
nektere omezovace poruch. 

Pokud se mefeny proud pohybuje 



v pfipustnych mezich, je stykov^ usmer- 
novac polarisovan obracen<§ zapojenym 
siichym clankem tak, ze nepropoustx a 
cely proud prochazi meficim pristrojem. 
Vytvafi pfitom na pristroji a pfedrad- 
nem odporu xibytek na napeti, pusobici 
proti napeti sucheho clanku. Jakmile 
stoupne mefeny proud natolik, ze vytvo- 
fen^ xibytek je vetsi nez napeti cldnku, 
usmernovac se otevfe a zacne propous- 
tet zrxacnou cast proudu, pfevysujiciho 
dovolenou mez. Hranice, od ktere zacne 
ochrana pusobit, zavisi na velikosti po- 
larisacniho napeti. Toto napeti ziska- 
vame ze suehych clanku a tak je obtizne 
nastavit je v jemn^jSich stupnich nez po 
1,5 V, Je proto lepe doplnit odpor me¬ 
ficiho pfistroje odporem Rp tak velkyro, 
aby xibytek napeti na cele kombinaci byl 
i pfi nejvNsi vf'chylce meficiho pfistroje 
o neco mensi nez napeti polarisacni ha¬ 
ter ie. Ochrana bude pak pusobit ihned 
po prekroceni nejvetsiho dovoleneho 
proudu. 

Uprava ua obr. a ovsem vyhovi jen 
pro jeden smer proudu. Mame-li zajem 
na tom, aby zapojeni omezovalo v obou 
smerech, pouzijeme upravy podle obr b, 
ktera sestava ze dvou vetvi podle obr. a 
s tim rozdilem, ze kazd'y usmernovac je 
rozdelen na dve casti o polovicnim po* 


ctu desticek. Provedenim teckovan\'ch 
spoju a prekreslenkn schematu dostane- 
me mustkove zapojeni s rovnocennou 
funkei. Suchf Nanck je v klidu zatizen 
jen odporem usmernovacu proti smeru 
propousteni, ktei'y’ b^va veliky, takze 
clanek vydrzi velmi dlouho. 

4. Lucembursky zjev je kf izova modu- 
lace, ktera vznikla v ionosiefc. Procha- 
zi-li signal prijimane stanice cestou od 
vysilace prostorem, ve kterem je silne 
elektromagneticke pole jine stanice 
(i kmitoctove velmi odlisne), muze od 
ni za urcityclx okolnosti prevzit modu- 
laci. V prijimaci se to projevi tim, ze 
poradem prijimane stanice pronikd pro¬ 
gram jine stanice, ackoliv je pfijima£ 
jinak velmi selektivni. Prestane-li pfi- 
jimana stanice vysilat (vypne-li nosnou 
vlnu), zmizi i pofad rusicx stanice. Od 
lucemburskeno zjevu je tfeba rozlisovat 
podobny pfipad krizove modulace, ktei'y 
nastava ve spatne navrzcnych vstupnich 
obvodech prijimace (na pf, pfi pfetizeni 
siinym mistnim signalem) a ktery se pro- 
jevuje uplne stejne. 

Nejlepsl a nejuplntjii odpovedi zaslali 
a byli odtoenini: 

Ing. J. Pokormf, 28 let, org. chemik, Praha- 
Vokovice, Na dloi him'dnu 459; P. BaudiS, 
17 let, clcktrcroechanik, Ustt n. L.-Stfefcov, 
DScinstd85;V. Kacrnsn, 16 let, stud. \ PSCH, 
Brno, Tdbor 2. 

Otazky dneSniho kvizu: 

Dnesnx KVIZ je porxekud ruznoro- 
dejsi, ale doufame, ze pro vas nebude 
prilis obtizny, Tu jsou jeho otazky: 

1 . Jak^ je rozdil mezi clcktrostatickym 
a elektroriiagnetickym. vychylovanim pa- 
prsku obrazovky? 

2. Proc se pouziva v televisnich priji- 
macich elektromagnetickeho vychylovd- 
ni paprsku, zatim co v osciloskopech ne? 

3. Amater se na navsteve setka! s ma- 
Ifm universalnim suj)erhetem. s elektron- 
kami 2 X UCH21, UBL21 a UY1N (Ta¬ 
lisman), ktery nehral. ZbSzna prohlidka 
ukazala, ze elektronky zhavi normAlne, 
zarovky na stupnici sviti a z reproduk- 
toru se ozyva obvykle slabe zbytkove 
bruceni. Pfi vytoceni regulatoru hlasi- 
testi doprava zbytkove bruceni pon£kud 
stouplo. Na pfipojovani anteny a na 
otAceni pfepxnace rozsahii prijimac ne- 
reagoval ani o£ekavanym hlucnym 
prasknutim. Amater jeste pfijimac bez 
valneho vysledku ot’ukal a pak zkusil 
vymenit mezi sebou obe UCH21. Si- 
tuace zustala stejna, az na to, ze tento- 
krat bruceni po vytoceni regulAioru ne- 
stouplo. Zamyslil se, pak se zkoumavS 
podival do sve naprsni taSky, odbehl do 
nejblizsiho obchodu s radiotechnickymi 
potfebami a do peti mixiut po jeho nA- 
vratu pfijimac opet hral. Mohl^ byste 
podrobne odpovedet, v cem a si by la 
chyba a jak na ni pfisel? 

4. Co je to rozhlas po drate a jake jsou 
jeho vyhody? 

Odpovedi si promyslete a zaSlete je 
tentokrat uz do 15. t. m. na adresu: 
Redakce Amaterskeho radia, Praha II, 
Juxxgmannova 24 a do rohu vyznacte 
KVIZ. 

* $ * 

Pfi teto prilezitosti bychom radi vy- 
svetiili, podle jakych meritek hodnotime 
jednotlive odpovedi na KVIZ. PHhli- 
zime pfi tom nejen ke spravnosti odpo¬ 
vedi (to predevSim), ale i k veku a za- 
mestriAnx ctenAfe. Je pochopitelne, ze od 
ctenafu, jejichz zamestnani je blizSi 
oboru, z nehoz byly vybrany otazky. 
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£ek&me uplnejiSf odpovedi, ne£ od lidi, 
kteri k tomu maj£ dale. Jiste jste po- 
strehli, jaky ucel sledujeme otiskovanim 
KVIZU. KVIZ ma popularisovat za- 
jimavejsim zpusobem zakladni poznatky 
z elektrotechniky a radio techniky, kro- 


V dneSnim rozhovoru se vrat’me jeste 
jednou k z&vodum a zavodeni. Nedavno 
jsme si povedeli o spravnera pouzivani 
provozu BK; tentokrat se podivejme na 
zavodeni sjineho hlediska— tak trochu 
operativniho. 

Do kazdeho zavodu nebo souteze by 
meli jak kolektivy, tak jedno tlivci-opera - 
tori nastupovat s predem vypracovan^m 
planem, kterv v sobe zahrnuje predevsim 
presne stanovenou taktiku. 

Avsak drive, nez si o ni promluvime 
podrobneji, podivejme se na pasmo, kde 
treba prave pred nekolika minutami byl 
zahajen radisticky zavod. A rekneme si 
hned, ze nasledujici se tyka hlavne za¬ 
vodu radiotelegrafnich a vnitrostatnich, 
t. j, takovych. ktere se konaji na sto- 
Sedesati, osxndesati a pripadne ctyriceti- 
metrovem pasmu. 

Neda nam mnoho prace, abychom 
pri takove prohlidce pasma ghledali, ze 
nejvetsi zmef signalu je mezi priblizne. 
3510 az 3550 kc/s na pasmu osmdesati- 
metrovem a mezi 1800 az 1840 kc/s na 
pasmu stosedesatimetrovem. Ctyriceti- 
metrove pasmo se ukazuje preplnene 
nejen nasimi, ale i ostatnimi stanicemi 
a proto je z nasich uvah vypusfme. Pres¬ 
to vsak zustava pozoruhodne, ze veskcry 
soutezni provoz se smestnava na uzkem 
rozsahu 40 kc/s, kdyz na osmdesdtce je 
pdsmo fiiroke 135 kc/s a na sLoSedesdtce 
dokonce 250 kc/s. Znamena to prece, ze 
70% osmdesatimetrovebo a dokoncc 
84% stosedesatimetroveho pasma zu- 
stdva provozne bud velmi malo, nebo 
vubec nevyuzito! Je t£zko ukazat pra- 
vou pfidinu takoveho nerovnom£rneho 
rozlozenf sout£2icich stanic. Muzeme se 
vsak kdykoli pfesvedcit, ze na prlklad 
v okoli kmitoctu 3600 kc/s poslouc.hA jen 
nepatrndi procento souteziclch a volani 
v^zvy do zavodu na tak „odIehlem“ 
kmitoctu se setkava z valne casti s ne- 
uspechcrn. Proto se radeji tlacime s ostat¬ 
nimi na onom lizkem prouzku stupnice 
naseho prijimace, nebof tarn se, i kdyz 
nas hlava od ruseni boli, dovolarae ale- 
spon v sedmi pripadech z deseti. A do¬ 
konce nam nevadi ani stanice, ktera se 
tam rovnez usadi se signalem, davajidm 
tusit viteze. Snad tak trochu s povzde- 
chem se podivame nad tech 3550 kc/s, 
kde by to slo tak hezky a bez ruseni, jen 

kdyby-jen kdyby tam tak nekdo 

ze soudruhu chtel poslouchat... 

To, co jsem se prave podle pravdy 
snazil co nejuplneji vylicit, je jednim 
z prvku, na ktere Ize zamerit zavodni 
taktiku. A proto vyjdeme ze zdsady: 
Je-li pro ten ktery zavod stanoveno urci- 
pasmo, budeme zdvodit skutecne 
v celem pasmu — coz znamend prede¬ 
vsim, ze v celem pAsmu budeme po¬ 
slouchat. Neverim, ze by kterakoli ko- 
lektivnineboindividualni stanice nebyla 
tak technicky vybavena, aby jeji ope- 


md toho ndm vSak poskytuje dosti ma- 
teridlu, ze ktereho muzeme usuzovat na 
obor zajmu a stupen znalosti ctenaru, 
protoze mnozi pisatele pripojuji k od- 
povedim na KVIZ i sva mineni a ob- 
sahu listu a pripadne dotazy. 


rdtor se nemohl naladit k hranicnim 
kmitoctum pasma jen z obavy, aby 
z nehonahodou nevybocilaneporusil tak 
koncesni i soutezni podminky. Tyto uva- 
hy, jejichz rozvinuti ostatne ponecha- 
vdm ctenarum i operatorum samotn^m, 
dovedou nas k soutezni taktice, kterou 
budeme napriste uplathovat: 

1. Pri volani vyzvy do souteze budeme 
poslouchat na svem kmitoctu, nebo v je- 
ho nejblizsim okoli. 

2. Pri hledani stanic, volajicich v\'zvu 
do souteze, prohledame cele pasmo 
(rychle prohledani pasma a zfskani pfe- 
hledu o tom, ktere stanice na nem v da- 
nem okamziku pracuji, je vyborne cvi- 
ceni!) a stanici, kterou si zvolime, bu¬ 
deme volat na kmitoctu od jejiho o nej- 
vyse 2 kc/s odlisnem. 

Je mozne, ze nekdo namitne: Ano, to 
je vsechno velmi pelme, ale ises si vedom, 
ze kolem tech rekneme 3600 kc/s pra- 
cuje dosti profesionalm'ch stanic, ktere 
rusi? — Ano, to je pravda, profcsio- 
nalni stanice tam opravdu jsou, alejejich 
ruseni je vesmes neporovnatelne mens! 
a lze se mu snaze vyhnout, nez kdyz se 
tisnime vsichni na ctyficetikilocyklovem 
kousku beztak jiz uzkych amaterskych 
pasem. 

Pfirozene, ze taktika, kterou jsem pri- 
ve naznacil, bude do jiste miry odvisla 
od technickeho stavu naseho radioveho 
zafizeni. Pln5 ji mohou uplatnit stanice, 
pracujici s vysilaci ECO nebo VFO, 
resp. s takov^mi, jejichz pfeladeni neni 
spojeno s dolacfovanim nekolika stuphu. 
Takov£ zafizeni, pfizpusoben^ nadto 
jeste pln6mu BK provozu, jak jsme o tom 
hovofili nedavno, je snad pro soutezni 
provoz vubec ncjvhodneisi. Tim spiSe, 
je-li v rukou zkusenejsiho operdtora, 
u nehoz je ilplnou samozfejmosti mit 
v kazdem okamziku plnd pfehled o ob- 
sazeni pdsma a o provozu na nem. 

Hufe se pops ana taktika uplatnuje 
na stanicich, kde je vysilac rizen krysta- 
lem. Nemoznost plynuleho preladovani 
nam ubira mnoho na pravdepodobnosti, 
ze dosahneme spojeni s co nejvetsim po- 
ctem soutezicich stanic. Proto dnes sly- 
Sime krystalem rizen e vysilace v naSich 
soutezich jen ojedinele. Vede to vsak 
k chybne domnence, ze se s takovym 
vysilacem nelze v soutezi prakticky vu¬ 
bec umistit. To neodpovida zcela prav- 
de. TSaste volani vfzev a poslech v okoli 
vlastniho kmitoctu muze mnohokrate 
prinest i neciekan'if dspech; nekde si lze 
vypomoci i zvetsenim prikonu (pozor 
ovsem na koncesni i soutezni podminky) 
a hlavne dobrou antenou, a to i v tom 
pripade, vlastnime-Ii pouze jeden krystal 
v pasmu a nemame-li tudiz vilbec moz- 
nost pfeladeni. BK provoz u takoveho 
zafizeni je vsak tdmer nutnostf, jak mi 
ji jiste kazdy dd za pravdu. 


Nemene dulezitjm prvkem, podle ne¬ 
hoz volime taktiku soutezeni, jsou pod- 
minky, ktcrym podleha sifeni radiovych 
vln. Lze rici, ze jeSte pfed nedavnem 
by la mezi amatery znacne zakorenena 
vira, ze podminky Sifeni jsou v urcite, 
avsak velmi slozite zdvislosd na pocasi 
(svedci o tom okolnost, ze i dnes na- 
jdeme na mnoha QSL-listcich rubriky 
pro podrobny popis pocasi), pri cemz 
nikdo nevedel piesne, jak takova za- 
vislost vypada. Dnes vsak je nejen z velke 
casti presne vysvetleno, jak je streni ra- 
diovv'ch vln odvisle od stavu ionosfery, 
ale podrobne poznatky umoznup jiz i se- 
stavovani celych pfedpovedi. Na jinem 
miste naseho casopisu je pravidelna 
rubrika o ionosfefe, s podrobnejsimi in- 
formacemi. 

My si zde uvedme jen hlavni zasady, 
jak volit taktiku pro soutezeni s prihled- 
nutim k podminkdm sifeni. Predevsim 
si uvedomme, ze pro dany kmitocet je 
okruh preslechoveho pasma tim vetsi, 
cim je mensi hustota ionosfery. To je na 
pfiklad az na male odchylky po celou 
noc. Prakticky to znamena, ze v nocnich 
bodinacb dosahneme spojeni na danem 
kmitoctu spise po Sikmych paprscich vy- 
chazejicich z nasi anteny, tudiz spoi'eni 
na vetsi vzdalenost, zatim co vertikal- 
nejsi paprsky projdou ionosferou a do 
mist na zemskem povrchu, kam by po 
pfedpokladanem ohvbu mely dopad- 
nout, se nedostanou. Ta mista lezi prave 
v pasmu preslechu. Budiz dale feceno, 
ze okruh pasma pfeslechu muzeme 
zmensit tim, ze snizime wsilany kmito¬ 
cet. Ukazme si to na priklade: Pro pas¬ 
mo 7 Mc/s je v urcite nocni hodine pre- 
slech do vzdalenosti rekneme 800 km, 
pro 3,5 Mc/s do 200 km a pro 1,75 Mc/s 
preslech nenastdva. To znamend, ze 
v tom okamziku jsou na 7 Mc/s do- 
stupne jen stanice, ieiichz vzdalenost 
od nds je vetSi nez 800 km; na 3,5 Mc/s 
se dovolime stanic vzdalenejsich nad 
200 km a nS 1,75 Mc/s muzeme vest 
mistni provoz, (Rozumime tim samo- 
zfejme pouze sifeni prostorove — o po- 
vrchovem sifeni, uzitecnem pouze do 
vzdalenosti malo desitck kilometru zde 
neuvazujeme.) Pasmo 1,75 Mc/s muze 
sice byt nekdy do jiste miry vhodnd i pro 
provoz dalkov^, avsak signdly b^vaji zde 
obvykle dosti tlumeny. 

Naopak ve dne, kdv slune5ni zafeni 
zvysuje hustotu ionosfery, zmenSuie se 
pasmo pfeslechu smerem od vy^ich 
kmitoctu k nizsim, avsak stejnym sm^- 
rem se zvetsuje i utlum. Bude proto pro 
ddlkovy provoz v dennich hodinach 
vhodneisi pasmo 14 Mc/s, zatim co 
pasmo 7 Mc/s muze zcasti slouzit k pro¬ 
vozu na stfedni vzdalenost. Pasmo 
3,5 Mc/s se pak ukaze vhodne ien pro 
blizkd spojeni, nebof signaly pfichaze- 
jici z velkych vzdalenosti jsou jiz znacne 
tlumeny. A konecne pasmo 1,75 Mc/s 
je ve dne pro siln^ dtlum vhodnd jen pro 
zcela male vzdalenosti (asi 100 km). 

Mdme-li takovy zakladni pfehled o Si¬ 
feni a zii/tnie-li mimo to i ionosferickou 
predpovetf pro dobu zavodu, muzeme 
provoz behem cele souteze casove roz- 
vrhnout do ruznych pasem, abychpm 
tak co ncjucclncji dosahli spojeni se v§e- 
mi potrebnymi distrikty. 

A pfid&me-li k takovemu planu jeste 
operatorskou obratnost, mdme pfedpo- 
klad pro dobre umisteni v soutezi na 
dosah ruky, |ng< p etr £g e k 


Z PiSEM 

zAvody a zAvoden! 
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ZSvody, porddan^ Ustredmm radio- 
kiubem v prosinci 1953 

ZAVOD MfRU 

^?_ s J I } cov y Zivod miru se stal iednim znejpopu- 
ldrnejsich zdvcd*. Projcvilo a* to jciin^k na celkovd 
fliasti osmdesdti stanic, jednak na Orovni zdvodu, 
ktetfi nebyla ve srnvndni s ostatnimi zdvody nej- 
horsi, 

Gcast koiektivnich statue byla pom£m£ zna£nd 
a dDsaienS vysledky ukazuji na to, ge operdtofi 
koiektivnich stanic ziskali jig znacn£ provozni i sou- 
tdfci zkuSenosti. Presto je vsak nutno zduraznit 
tu okolnost, ge i kdyg bylo mogno v roce 1953 pra- 
eovat (u koiektivnich stanic) souCasnd na ngkolika 
pasmech, nedos^hly kolcktivni stanice maxirn^Iniho 
podtu bod* vitdze OK1LM, Bude zrejme nutno 
v dalSich cisiech Amatdrskdho radia publikovat zku¬ 
Senosti a poznatky nasich nejlepdicb operator*, aby 
i ostatm mohli zasdlmout s pin yin uspechem do 
soutegj a zavod*. Ccikovy podet dosafenych ndsobi- 
tel* 107 je dosud nejvydSi a potvrzuje tu skuteinost, 
Se vdtSina stanic by mobla dosdhnout lepsich vf~ 
sledk* jen tim, ge by zbyte£nd jejich operdtofi ne- 
volali vyzvu, ale soustavn* sledovali pdsmo v celdm 
rozsabu. Mnohdy se totig stdvd, ze v pdsmu 
3510-3540 kc/s je smestnduo nmogstvi stanic, kterd 
volaji pom£m£ dlouho vyzvu, krdtee na sv£ra kmito- 
Ctu poslechnou a pak voiaji znovu. Samozfejmf, ze 
ve veisind pfipadu bezvysiedn£, nebof jejich voldni 
zanikd ve znacntSm ruSeni, Mnohem u£eln£jSi je sle- 
dovdni spojeni ostatnich stanic, zvlastd tech „vzdc- 
n£jsich if ndsobitelu, nebof spojeni v zdvodu je po- 
mfrnS kratkd. Obvykle vyvdzi jeden novy nasobltel 
fadu spojeni s mistnimi stanicemi, ktera Ize za krdt- 
kou dobu iekanl navdzat. 

Samostamou kapitolou je duplexni provoz stanic, 
o kterdm bylo jig mnoho napsdno, ale mdlokterd sta- 
nice jej dosud pougivd Je sice velini jednoduchou 
v£ct ddtna konci relace BK, presto ze ani na dlonhou 
radu tecek nebo £arek operator stanice nereaguje, 
protege md ncvhodny nebo nevhodne serizeny pfi. 
jima£. Tim je zmarena hlavni vyhoda duplexnlho 
provozu - zamezenl zbyte£n£ dlouheho voldni nebo 
opakovani relace, a ob£ stanice ztraceji drahocennd 
minuty, kterd mohou i zm&iit v zav£ru zdvodu jeho 
celkovy vysledek. 

lonosfdricke podminky nebyly nejhorsi, je mo duo 
fici, Ze pro tlynejsi obdobi charaktemtickd, Na 160m 
pdsmu pracovaio jij dosti stanic a bylo mogno nava- 
zovat spojeni po celou dobu zdvodu. 80 m pdsmo 
bylo kiidnd ag do ve&mich hodin <asi 2230),pozd£ji 
by I yelmi silny pfeslech, takze ty stanice, kterg pta- 
covaly na zadatku druhd £asti zavodu pouze na 
160 m pismu, ztratily znainy pocet ndsobitdu na 
80 m. 

Ctyficetimetrov£ pdsmo bylo vhodnd pro spojeni 
vzddlenejdich stanic ag v zdv£m zavodu, kdy byla 
navdzdna rada spojeni, na pf. OK1LM se stanicemi 
OK1BMW, OK1KTW, OK1KAA, OK1KPA, 
OK1KKA a OK2KBA, slysitelnost vesmds 559 
nebo 449. Ndmitky proti zaiazeni toil o to pasma do 
flaSich ndrodnich zavodu se tedy zdaji bezpodstatn£. 
Je samozfejme, ie zde nehraje roli prikon, ale dobrd 
antena, stabilni tdn a - dobry prijirnai. 

V koiektivnich stanicich je prvni misto kolektivu 
OK1KTW zaslougenym uspgehem, nebof soudruzi 
pracovali soustavnd a 5 dobrym zarizenim. Rovneg 
rozdil ve vysledku neni tak vclky proti vit£zi jednot- 
hvc 6 OKILM, i kdyi je nutno zdiuraznit, ge zacinai 
s puinodinovym zpogdenim (mel Vypnut elektrick^ 
proud). Pracovalovdemsoucasn 6 se dvdna pfijimaci 
velini dobrd kvality, 

Celkem se zavodu zdSastnilo 88 stanic, z nloH* 
bylo klasifikovdno 80, Diskvalififeovdna byla stanice 
OK3KBM pro Spatnou kvaiitu tdnu na 160 m 
CT 5/6), aSkoli dosdhlapomernd dobrdho vysledku. 

Celkem bylo navazdno asi 5200 spojeni. Soutdgnl 
deniky a cely zdvod vyhodnotili clenovd soutegnfho 
odboru Ustredmho radioklubu. 

Ve v^siedcich jsou uvedeny tyto rubriky; Znaika 
stanice, pocet spojeni, po£et ndsobitel* a dosagen^ 
pocet bod*. 


Kolektivnl stanice: 


i. 

OKIKTW 

158 

98 

43 806 

2 . 

OK1KAA 

168 

89 

40 832 

3. 

OK1KDC 

142 

95 

39 950 

4. 

OK3KBT 

143 

89 

35 867 

5. 

OK2KBA 

140 

82 

32 536 

6 . 

OK3KAS 

129 

85 

32 300 

7. 

OK 1 KPA 

120 

86 

30 014 

s. 

OK1KW 

137 

70 

27 860 

9, 

OK1KSP 

136 

69 

27 268 

10 , 

OK1KRC 

118 

69 

24 012 

11 . 

OK1KKA 

106 

77 

23 254 

12 . 

OK2KGZ 

108 

75 

21 830 

13. 

OK3KFF 

105 

65 

19 955 

14. 

OK1KUR 

118 

62 

19 256 

15. 

OK1KLR 

98 

68 

18 836 

16. 

OK1KKD 

99 

65 

18 590 

17. 

OK1KPZ 

105 

49 

15190 


18. OK1KKG 

104 

49 

14 749 

19. OK1KPJ 

79 

62 

13578 

20. OK1KLU 

81 

55 

ll 983 

21. OK1KKR 

84 

47 

ll 421 

22. OK1KBZ 

67 

37 

7 030 

23. OK1KNT 

61 

40 

6 880 

24. OK3KME 

54 

37 

5 772 

25. OKI RAM 

52 

39 

5 616 

26. OK3KTY 

49 

36 

4 932 

27. OK2KVS 

57 

33 

4 884 

28. OK2KSV 

45 

24 

2 760 

29. OK1KCU 

35 

28 

2 548 

30. OK1KTI 

35 

26 

2 314 

31. OK1KBL 

30 

24 

1 896 

32. OK1KIA 

42 

15 

1 800 

33. OK1KKS 

26 

22 

1 540 

34. GK2KGV 

23 

20 

1 380 

35, OK1KST 

20 

20 

1 160 

36. OK1KJA 

24 

19 

1 140 

37. OK2KKO 

17 

16 

816 

38. OK1KLL 

17 

3 

352 

39. OK1KLB 

18 

6 

324 

40. OK2KBE 

14 

7 

294 

41. OK1KSX 

26 

6 

282 

42. OK1KEK 

15 

6 

270 

43. OK1KVR 

8 

8 

192 

44. OK2KEB 

10 

7 

168 

45. OK1KGR 

7 

6 

126 

46. OK1KDM 

7 

4 

84 

47. OK2KYK 

3 

jednotilvcli 

3 

21 

I. OK1LM 

174 

107 

50 825 

2. OKI HI 

162 

96 

42 873 

3. OK1NS 

131 

88 

33 880 

4. OK3AL 

131 

80 

28 640 

5. OK1HX 

119 

81 

28 431 

6 . OKI BMW 

109 

73 

22 411 

7, OK1CX 

106 

57 

17 416 

8 . OKI FA 

80 

60 

13 920 

9. OK3RD 

79 

54 

11 610 

10. OKI DC 

79 

45 

10 530 

11. OK1PD 

70 

53 

9 300 

12. OK2AG 

67 

46 

8 924 

13. OK1FB 

63 

39 

7 059 

14, OK2FI 

51 

35 

5 110 

15. OK1HB 

47 

35 

4 725 

16. OK1MQ 

49 

25 

3 550 

17. OK1GB 

43 

20 

2 280 

18. OK2KJ 

34 

24 

2 232 

19. OK3FW 

31 

25 

2 150 

20. OK HR 

25 

24 

1 728 

21. OK2YK 

28 

17 

1 280 

22. OK1QP 

35 

11 

1 078 

23. OKI MB 

26 

11 

814 

24. OK1ARS 

25 

9 

621 

25. OK1ASY 

14 

11 

462 

26. OK2SN 

16 

10 

410 

27. OK1XJ 

14 

8 

336 

28. OK1NB 

10 

8 

216 

29. OKI WY 

10 

6 

162 

30. OKI GY 

10 

6 

144 

31. OK1DZ 

22 

1 

57 

32. OK3BFM 

4 

4 

40 

33. OK2JA 

5 

3 

39 

Regristrovani posluchafli 


1. OK3-146016 

253 

87 

66 033 

2. OKI-00911 

154 

33 

15 246 

3. OK1-O4221fl 

126 

41 

15 088 

4. OK2-135450 

111 

32 

10 368 

5. OKI-083785 

26 

19 

1 482 

6 . OK3-166270 

23 

19 

1 311 


Diskvaliflkovdna: OK3KBM. 

Deniky pro kontrolu: OKI A JB, 1BY, 1JQ, 1KG. 
Deniky nezaslali; OK1AK, 1KAD,2KSU. 


Druhy pohotovostnt zavod 1953 

Catfedni radloktub uspofddal v zdv&u soutggnlho 
obdobi druh^ pohotovostni zdvod. Gfast stanic, 
hlavnd kolektivfl ze zdvod*, byla oondkud mendi, nei 
obvykle, avsak na druhd strane je nutno ktadnd hod- 
no tit beast RP poshichacu, z nichg celkem 12 zaslalo 
soutlzni deniky. _ Velmi p£knych vysledku dosdhl 
OKI-00407, ktery odposlouchal a sprdvnS zazname- 
nai pomdrnd velki) po£et spojeni a hlavne nezapo- 
mn£l na ndsobitele, takge daleko pfedstihl ostatnf, 

Prvni misto kolektivu OK1KLC je sice uspSchem, 
avsak srovndvdme-li dosageny poiet bod* vitgze jed- 
notlivc* - OK1LM, celkem 10 575 a po5et bod* 
kolektivu OK1KLC, vidime velmi znataf rozdil, 
a to vice neg 5000 bod*. Je to polovina vysledku 
stanice OK1LM, i kdyg uvazime ge OK1KLC 
pracovala pouze na jednom pdsmu soucasnd, je to 
v^sledek na kolcktivni stanice velmi slab?. 

Zpestrenim zdvodu bylo povoleni fonicky’ch spo¬ 
jeni v pdsmu 3,8 Mc/s, kde bylo moznojnavdzat iadu 
spojeni se stanicemi, kterd telegraflcky v*bec ne- 
pracuji a z nichg vftSina je v zavodech vzaenyra nd- 
sobitelem. Mdlo stanic, a to jak jednotlivc*, tak ko¬ 
iektivnich, mohlo vSak teto mognosti vyuiit, protoic 
nemdly v pohotovosti zafizeni pro foneprovoz. 

Poslednfm zdvodem v roce 1953 by! uzavfen i do- 
savadni zp*sob hodnoceni zdvod* a soutdgi a Ustied- 
ni radioklub pristupuje k zavedeni spolecne klasiti- 
kace koiektivnich stanic i jednotlivc* v jedn* kate- 
storii. 


DSvody k tomiito kroku j sou ty, Se by) zavedwi 
titul Mistra radioamotdrskdho sportu a pfi odddlend 
klasifikaci jednotlivc* a koiektivnich stanic bynebylo 
mogno zajistit stejng podminky pro operdtory-jed- 
notlivce a operdtory koiektivnich stanic. Zdrove* 
bylo vSeobecn^mi soutfgnimi podminkami stano- 
veno, ge kolektivnl stanice mohou v zdvodedi a sou- 
t£#ich pracovat pouze na jednom pdsmu soucasni, 
takge bude mogno dosagenb vysledky porovndvat 
i v tomto smeru. 

Timto opatfenlm je zarufeno, ge operdtofl ko¬ 
iektivnich stanic budou muset vino vat vice £asu neg 
dosud svd individudlni pflpravf a skuteini p*jdou 
do kagdiho zdvodu s takovymi znalostmi a zku 3 e- 
nostmi, kter£ by jim zajistily dobrd umisteni v kag- 
ddm zdvodu. 

! Je poehopitelnd, ie se tim zlep3i i celkovd drove* 
zdvod*, nebof bude zdleget nejen na operdtorovi, ale 
i na pedlivd prlpravd celdho zafizeni, a to jak vysiladc, 
tak prijimafe, Zdvody a sou tile, pofSdani Cstfed- 
nim radioklubem, ne jsou jen samodielnsfmt podniky, 
ale predevilm prostfedkem k vyeviku nadich oeerd- 
tor*. Zkrdcen^ provoz a co nejiielniiii soustavnd 
prdee po celou dobu zdvodu se pak stane kaiddmu 
samozfejmosti a jisti v priStim roce nebude jig nd- 
hodnvm zjevem, ?e tfeba prvnich deset * 6 astnik* 
zdvodu bude mit jen maid rozdily ve v^sledcich. 
I v normdlnfm provozu se nutni musi odrazit pro- 
vozni zbiblost nasich operdtor* a to, co se does 
v pomdmi maid mife upiatAuje pfi prdcl na pds- 
mech, totig duplexni provoz vyddimt rychlostmi 
(nad 120 zn/mln), se stane zdlcgitosti desitek a sto- 
vek radist*-svazarmovc*. 

■ Je zde nutno zd*raznit i to, ge radiotelegrafnf 
provoz tempem pfes 100 zn/rain neni mogno na- 
evidit pfi zdvodech, kde dislicovd skupfny provoz 
jesti zrychli a ge je tedy nutno vinovat vSemognou 
pici jednak vyberu operdtor* pro uiast kolektivnl 
stanice v nikterdm zavodu, zarazenim do podminek 
kvalifikace mistra radioamatirskiho sportu, ale 
i jejich d*kladn£ pfipravi. Velmi dobrd mognost je 
zde din a tim, ge.zaroveft s kazdym zdvodem je vy- 
psdn zavod i pro registrovani posiuchade, takge udastf 
na nikolikatakovycb zdvodech je mogno ziskat fadu 
zkuSenosti. Milo by se stdt pravidlem, ge kolektivnl 
stanice krome zdvodniho drugstva tdegrafxst* po- 
stavi pro kagdi soutigni obdobi i drugstvo poslu- 
chai*, takge vzroste i drove* tohoto druhu soutiii. 

Podminky vsech soutifi a zdvod* jsou vyddny 
tlskem a rozesidhy jednotlivym krajskym radioklu- 
b*m, kde si je kafdy m*ge vyzvednout. Kromi toho 
budou podminky kagdiho zdvodu ve zkrdcend for¬ 
me otistiny v prlsluinem mesici v iasopise Ama- 
tirski radio. 

S tohoto hlediska je nutno se divat a hodnotit cel- 
kovi vysledky druhiho pohotovostniho zdvodu tak, 
abychom uiinili sprdvnf zdviry do budouena. 

Pokud se blige zajimdme o provozni rychlost pfi 
zdvodech, je mogno s potiienim konstatovat, ge 
PZ II byl eo do rychlosti naSim nejlepiim zdvodem. 
V nejrycbkjSi idsti navdzal OK1LM 29 spojeni, 
OK1FO 24, OICIFA a OK1HI 23 spojeni. Z koiek¬ 
tivnich stanic mel nejvice spojeni za bodinu operd¬ 
tor stanice OK1KKR (pracoval souiasni jen na jed¬ 
nom pdsmu), a to 20 . 

Zdvodu se zuiastnilo celkem 70 stanic, z nichg 
bylo 55 klasifikovdno. 

Vysledky zavodu: 


Kolektivnl stanice t 


r l. 

OKIKLC 

55 

31 

4 991 

r -2. 

OK1KSP 

54 

30 

4 740 

■ 3. 

OK1KKR 

52 

30 

4 440 

r 4. 

OK1KRP 

47 

27 

3 536 

5. 

OK2KCN 

42 

26 

3 276 

6 . 

OKIKAA 

47 

24 

3 024 

[7, 

OK3KTY 

32 

29 

2 726 

8 . 

OK1KBZ 

38 

20 

2 200 

r 9. 

OK3KME 

30 

21 

1 848 

10 . 

OK3KBM 

30 

19 

1 672 

11 . 

OK3KHM 

29 

19 

1 653 

12 , 

OK1KWA 

25 

20 

I 500 

13. 

OK IK AM 

28 

15 

1 260 

14. 

OK1KKG 

30 

13 

1 105 

15. 

OK1KKA 

23 

16 

1 104 

16. 

OK1KPP 

24 

14 

980 

17. 

OK1KKJ 

25 

13 

923 

18. 

OK2KKO 

18 

14 

728 

19. 

OK2KGV 

16 

13 

624 

20 . 

OK2KHS 

16 

12 

576 

21 . 

OK1KTV 

20 

10 

540 

22 . 

OK1KLB 

17 

10 

490 

23. 

OK1KRV 

14 

8 

304 

24. 

OK1KDM 

7 

6 

114 

25. 

OK3KVP 

7 

6 

114 

26. 

OK1KEK 

7 

3 

63 

27. 

OK2KMO 

3 

Jednotllvclt 

4 

21 

1 . 

OK1LM 

79 

45 

10 575 

2 . 

OKI FA 

74 

41 

8 774 

3. 

OKIDC 

69 

41 

8 487 

’4. 

OK1NS 

69 

40 

8 280 

5. 

OK1HX 

66 

38 

7 524 

6 . 

OK1HI 

65 

36 

7 020 

7. 

OK2AG 

62 

34 

5 841 

8 . 

OK1FO 

61 

33 

5 775 

9. 

OK3AL 

55 

35 

5 705 

ie. 

OK1CX 

52 

30 

4 167 


94 


Atnatdrtht HAD JO 



11. 

OKlKR 

46 

21 

2 730 

12. 

OK1ASV 

33 

17 

1 666 

13. 

OK1VR 

34 

16 

1 536 

14. 

GK1IR 

29 

16 

1 296 

15. 

OK1GB 

33 

13 

1235 

16. 

OK1AEH 

21 

15 

945 

17. 

OK1AOL 

23 

10 

634 

18. 

OK1ZW 

24 

9 

594 

19. 

OK3BFM 

19 

13 

564 

20. 

OK2ZO 

15 

10 

450 

21. 

OK1VN 

14 

8 

336 

22. 

OK1AZF 

10 

8 

240 

23. 

OK1ARS 

15 

5 

230 

24. 

OK1PN 

10 

7 

210 

25. 

OK1PU 

7 

4 

84 

26. 

OK1KG 

7 

0 

19 

27. 

OK2AJ 

1 

1 

3 


Registrovanf poalucbadii 


1, 

OK1-00407 

34 884 

b. 


2. 

OKI-111429 

17 325 



3. 

OK3-189100 

7 905 



4. 

OK2-93838 

6138 



5. 

OKI-042216 

4 032 



6. 

OK2-135450 

3 834 



7. 

OK3-186463 

1 806 



8. 

OK 1-00182 

1 320 



9. 

OKI-083785 

936 



10. 

OK2-124832 

819 



n. 

OKI-0011688 

216 



12. 

OK1-00642 

9 




Deniky nezaslaly staclce: 

OK1KPS, 2KVS, 3KAS, 3KTN, OK1NK, 1GC, 
IHN, IRGj 1ARA, ISC, 1AJB, 2KJ, 2HP. 

Pozd£ zaslali deniky: OK1KTI, OK3PT. 

Soutfi vyhodnotil z povefeni Ustfednlho radio- 
klubu kolcktiv OKIKNT. 

V Z&vcdu miru i ve druhdm pohotovostniin zi- 
vodw bude odm&i^ao prvych deset vitezO ve vJech 
kategoriich (koiekrivky, jcdnotiivci, RP) diplomy 
a pryi dva vitfizove v kazdi kategotii vecnymi ce- 
nami. 

Mnoho lispechii do daBich soutezi a zavodO. 

* OKIHX 


Uvefejfiujeme konccnc vyaledky OKK 1953 s vy- 
hxadou kontroly stanifnich listku prvych tfech sta¬ 
ll ic v poradi. Stanice, ktere neposlaiy behem po- 
sledniho ctvrt roku hliSeni, byly diskvalitikovany. 
Jkou to: OK1KKH (posledni hiiSeni v dubnu), 
OK2KTB {v kvetnu), OK1KIL (srpen), OK1KEL 
(srpen), OKlAFa OK2KMZ fcervenec), OK2KGZ 
(tcrvenec), OK.1KSZ, OK1KBL, OK2KVM a 
OK2MZ (v ziH). Mali p66e ZO o kolektivni stanici! 

OK1CX 


„OK KROuZeK 1853“ 
Koneini yjiledky 
OddJlcni ,a“ 


Znaika standee 

Pismo 

1 75 
Mc/s 

Pis 
3.5 
7 M 

_ i 

X t 

ca 

>u 

*1 

mo 

a 

c/s 

Souiet 

obou 

piseiu 


X 

co 

»n 

o 

o 

Tf 

O 

*15 

X 

o 

X 

1 tf 

J-U 

G 

CL 

*3 

T3 

O 

P 

SKUPINA 

i. 




OK1KSP 

2. 

213 

2. 

514 

l. 

727 

OKIKUR 

6. 

78 

1. 

646 

2. 

724 

OK1KKA 

1. 

216 

8. 

342 

3. 

558 

OK2KBA 

8. 

60 

5. 

452 

4. 

512 

OK1KDM 

— 

— 

3. 

490 

5. 

490 

OKIKTI 

— 

— 

4. 

457 

6. 

457 

OK3KHM 

16. 

12 

6. 

424 

7. 

436 

OK1KPJ 

5. 

81 

9. 

307 

8. 

388 

OK1KPF 

-- 

— 

7. 

368 

9. 

368 

OK3KBM 

11. 

45 

10. 

295 

10. 

340 

OK1KTW 

4. 

117 

11. 

216 

11. 

333 

OK1KKD 

3. 

132 

15. 

168 

12. 

300 

OK3KBT 

12. 

39 

11. 

216 

13 

255 

OKlKRP 

9. 

57 

16. 

159 

14. 

216 

OK3KFF 

17. 

3 

12. 

209 

15. 

212 

OKIKICJ 

— 

— 

13. 

195 

16. 

195 

OK3KAS 

— 

— 

14. 

190 

17. 

190 

OK1KBZ 

7, 

72 

19, 

118 

17. 

190 

OK1KTC 

- - 

— 

17. 

154 

18. 

154 

OK2KBR 

— 

— 

18. 

152 

19. 

152 

OK1KWA 

9, 

57 

21. 

95 

19. 

152 

OK1KEK 

10. 

51 

23. 

87 

20. 

138 

OK1KST 

— 

— 

18. 

137 

21. 

137 

OK1KPZ 

13. 

24 

22. 

93 

22. 

117 

OK1KJA 



20. 

103 

23. 

103 

OK2KGK 

14. 

18 

24. 

83 

24, 

101 

OK2KVS 

13. 

24 

26. 

73 

24. 

101 

OK3KTV 

10. 

51 

29. 

36 

25. 

87 

OK1KSX 

—* 


25. 

81 

26. 

81 

OK1KIR 

15. 

15 

27. 

64 

27. 

79 

OK1KDL 

— 

4— 

28. 

40 

28. 

40 

OK2KFM 

.- 

— 

28. 

40 

28. 

40 

OK1KSB 

15. 

15 

30. 

19 

29. 

34 

OK1KPB 

— 

—* 

31. 

10 

30. 

10 


SKUPINA II 


OK1AJBH 

1. 

201 

2. 

271 

1, 

472 

OK1FA 

3. 

132 

1. 

331 

2. 

463 

OK3AL 

6. 

63 

3. 

256 

3. 

319 

OK1NS 

2. 

147 

9. 

155 

4. 

302 

OK2AG 

4, 

123 

8. 

159 

5. 

282 

OK1GB 

! —.. . 

- | 

4. 

251 

6. 

251 

OK1ARS 

: 7. 

57 

7. 

164 

7. 

221 

OK2FI 

; 9. 

39 

6. 

165 

8. 

204 

OK1BY 

! 12. 

21 

5. 

174 

9. 

195 

OK1CX 

5. 

81 

21. 

68 

10. 

149 

OK2JN 

i 14. 

12 

10. 

130 

11. 

142 

OK1RY 

10. 

30 

13. 

105 

12. 

135 

OK1GZ 

15. 

3 

11. 

127 

13 

130 

OK2VV 

12. 

21 

15. 

98 

14. 

119 

OK1ZW 

11. 

24 

17. 

92 

15. 

116 

OK1MQ 

-- 

-- 

12. 

111 

16. 

111 

OK1GY 

12. 

21 

18. 

90 

16. 

111 

OK1AOL 

14. 

6 

16. 

96 

17. 

102 

OK1BK | 

— 

— 

14. 

101 

18. 

101 

OK1CV 

s. 

42 

22. 

58 

19. 

100 

OK1VN 


_ 

18, 

90 

20. 

90 

OK IQS 

13. 

15 

19, 

74 

21. 

89 

OK2BZO 


_ 

20. 

71 

22. 

71 

OK1AKT 

— 

_ 

23. 

36 

23. 

38 


„P-OK EROU2KK 1953" 
Koneini vyaledky 

1. OKI-00407 481 QSL 

2. OKI-00306 344 QSL 

3. OKI-0111089 295 QSL 


4. OK1-00642 

5. OKI-0011873 

6. OKI-0111429 

7. OKI-073265 

8. OKI-01237 

9. OKI-01607 

10. OKI-001216 

11. OKI-01711 

12. OKI-042149 

13. OK3-146016 

14. OK2-124832 

15. OK3-166270 

16. QKI-01708 

17. OK2-104992 

18. OKI-01399 

19. OK3-166282 

20. OKI-011379 

21. OKI-073386 

22. OK1-00911 

23. OK2-124877 

24. OKI-001271 

25. OKI-01880 

26. OKI-032003 

27. OKI-011150 

28. OK3-146006 

29. OKI-00939 

30. OKI-0011036 

31. OK3-176353 

32. OKI-011213 

33. OKI-031847 

34. OKI-05164 

35. OKI-0717031 

36. OKI-0025042 

37. OK3-147140 
33. OK2-104044 
39. OK1-Q1111I3 


277 QSL 
253 QSL 
250 QSL 
219 QSL 
198 QSL 
198 QSL 
187 QSL 
152 QSL 
152 QSL 
150 QSL 
142 QSL 
140 QSL 
124 QSL 
118 QSL 
110 QSL 
107 QSL 
103 QSL 
96 QSL 
92 QSL 
92 QSL 
83 QSL 
83 QSL 
67 QSL 
65 QSL 
62 QSL 
61 QSL 
55 QSL 
54 QSL 
50 QSL 
46 QSL 
45 QSL 
42 QSL 
36 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
10 QSL 


1CX 


„OK KROU2EK 1953“ 
Oddilenf ,,b" 


Pis ido 

l 28,50 a 
j 85,5 Mc/s 

144 Mc/s 

j 220 Mc/s 

1 

420 Mc/s 

Souiet 
bodu viech 

11 kv. pasem 

Znacka stanice 

Poradi 

| I 

| BodO jPofadi 

Bodu 

Pofadij Bodu 

Poradi 

i ; 

| Eocifi j 

jpoladi 

BodO 



SKUPIN. 

A I 







OK3KAS 

8. 

i 19 

I, 

24 

1 1. 

54 

1. 

1 64 

1. 

161 

OK1KDM 

1. 

! 77 

1. 

24 

| 4. 

| 6 


1 

2. 

107 

OK1KUR 

2. 

66 

4. 

8 

E — 

I ~ 

2. 

j 8 

3. 

82 

OK1KDL 

6. 

30 

2. 

22 

2 - 

24 


| — | 

4. 

76 

OK1KEK 

3. 

62 

5. 

4 

! 4. 

6 


[ _ 

5. 

72 

OK1KPZ 

5. 

31 

3. 

14 : 

! 3. 

18 

-- 


6. 

63 

OK1KSX 

4. 

37 


.— i 

. —- j 

__ 

_ 


7. 

37 

OK1KKA 

6. > 

30 


: ^ 

_ 

__ 

: 

| __ _ j 

8. 

30 

OKIKKD 

7. i 

21 

5. 

4 

— 

i - 

! - 

i_ 1 

9. 

25 

OK1KIR 

9. 

15 

— 

— 

4. 

6 


i i 

10. 

21 

OK2KBA 

10. 

14 


— 

-- 



1 M i 

11. 

14 

OK1KST i 

11. 

8 

5 

4 i 

— 

-- 

! 

i • 

12. 

12 

QK1KPP | 

12. 

4 

— 

—' i 

— 



; —* i 

13. 

4 

OK1KVS I 

12. 

4 

— 






13. 

4 

OK1KTW ! 

13. 

2 

j 

— i 

— 

— 

— 

I — 

14. 

2 



SKUPINA 11 
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Amaiirsk4 RADIO 




PAsma, do kter^ch nejsou stanice zatim pfiblAieny, 
aeuvAdtme. 

Opravte si v 5. 1/1954 tohoto casopisu na str4n.ce 
23 sloupec 1., ilanek 10. Limity, ktery mA spravnA 
znit: 

Pro vy£$l uruveA soutbze jsou k pfihlASenl do sou¬ 
ths stanoveny tyto ncjnizsi po£Ate£nl stavy: 


na pAsmu: 1.75 Mc/s 30 bodd 

3.5 Mc/s 50 bodil 

7 Mc/s 30 bodd 

85.5 Mc/s 30 bodd 


144 Mc/s a v^se 24 bodd 
To znamenA, Se na urcitem pasirui sc mdfete pii- 
hlAsit do souteze teprve tehdy, kdyd dosAhnete vyie 
liveden£bo minimalniho podtu bodd. Proto nektefe 
stanice, a£ hlAseni zaslaly, nejsou bud’ vdbec, nebo 
na n£kter£m pAsmu v tabulce uvedeny. Upozomeni: 
nAsobitelem je pocet krajfi, nikoliv okrcsu, jak n£- 
kterA stanice uvedly, Seznam krajd, pokud nemAte 
,,P£ehled radioamat Arsky ch zavodd a soutbzi v roce 
1954", naleznete vkaidAm kapesnim kalendAri, kde 
je u vedeno, do ktereho krajc ktery Okies patfi. Do 
tieku sio 22. dnora 1954. 1CX 


N&s duben 

Krajsk6 v^bory Svazarmu odeSlou do 15. dubna 
1954 vybranA radioamat£rsk£ price z krajskych vf~ 
stav Ustfednimu radioklubu pro IX. celottAtni vj- 
ttavu radioamaferskych praci v Praze. 


Z&vod QRP (s malym prEkonem) 


Podmmky; 


1. Z4vod bude proveden due 17. dubna 1953 od 
16,00 hod do 19,00 hod. naSeho £asu a v nedeli dne 
18. dubna 1954 od 06,00 hod. do 09,00 hod. na&eho 
£asu. 

2. ZAvodt se telegraficky v pAsmu 80 m. 

3. Doba trvnni z4vodu je rozdelena na dve cAsti: 
od 16,00 do 19,00 hod. a od 06,00 do 09,00 hod. 

4. V kakde casti je mozno navAzat jedno spojeni 
3 kaidou stanicl. 

S vlastnim okresem se spojeni nenavazuji. 

5. Smi byt pouzito vysilace s jednou elektronkou 
podle vlastniho vyberu, a to bud’ 


RV12P2000 

RV12F2001 

NF2 

AF3 

AF7 


EF6 
EF9 
EF22 
RL2P2 
RL2,4P700 


Jinych elektronek nesml byt poniito. Anodove na- 
p£ti neni omczcno. 

6. Vjjzva do zavodu je ,,VsemQRP". 

7. V ostatnim plat! vScobccnd podminky. 

8. ZAroveft je vypsena sout£2 RP poslucha£d 
podie vAeobecnych podmmek. 


ZMT (diplom za spojeni se zcmemi mirovehf* 
tabora) 

Stav k 20. unoru 1954 


Diplomy: 


1952: 

Y03RF 

OK1SK 

1953: 

OK1FO 

OK1CX 


OK3AL 

OK3IA 


SP3AN 

OK1MB 


OK1HI 

OK3KAB 


OKI FA 

Y03RD 


Uchaze£i: 


Y03R2 . 

32 QSL 

OK3KAS 

23 QSL 

SP6XA 

31 QSL 

OK1KKR 

23 QSL 

OK1AEH 

31 QSL 

OK3KTR 

23 QSL 

OK3DG 

31 QSL 

SP3PL 

22 QSL 

Y06VG 

30 QSL 

YOSCA 

22 QSL 

OK3HM 

30 QSL 

OK1KRP 

22 QSL 

OK3PA 

30QSL 

OK2KVS 

22 QSL 

SP2KAC 

29QSL 

SP1SJ 

21 QSL 

SP9KAD 

29 QSL 

SP6WM 

21 QSL 

OK1BQ 

28 QSL 

OIC2HJ 

21 QSL 

OK2FI 

28 QSL 

OK3KBM 

21 QSL 

OK1IH 

28 QSL 

OK3KBP 

21 QSL 

OKI JQ 

28 QSL 

OK3KBT 

21 QSL 

OK1FL 

27 QSL 

OK1WI 

21 QSL 

OKI GY 

27 QSL 

OK1YC 

21 QSL 

OK3KUS 

27 QSL 

SP5ZPZ 

20 QSL 

OK INS 

27 QSL 

OK1KKA 

20 QSL 

OK1UQ 

27 QSL 

OK1KPR 

20 QSL 

OK1KTW 26 QSL 

OICILM 

20 QSL 

OK3RD 

26 QSL 

SP6WH 

19QSL 

OK3SP 

26 QSL 

OK2AG 

19QSL 

OK1WA 

26 QSL 

OK3KHM 

19 QSL 

OK1AJB 

25 QSL 

SP2BG 

18QSL 

OKI ICRS 

25 QSL 

OK2KJ 

18QSL 

OK2MZ 

25 QSL 

OK1KPZ 

17 QSL 

OK1ZW 

25 QSL 

OK1KLC 

16QSL 

OK3BF 

24 QSL 

OK1KPP 

16 QSL 

OK2ZY 

24 QSL 

OK1XM 

16 QSL 
I CX 


„P-OKK 1954" 

Stav k 20. dnoru 1954 

OKI-0] 11429 40QSL 
OKI-00407 25 QSL 

OKI-01708 21 QSL 

OK3-146016 20 QSL 

OK1-083785 15 QSL 

OK2-124832 15 QSL 

OKI-0025042 14 QSL 

OK1-073265 13 QSL 

OKI-0] 19089 12 QSL 

OKI-01237 11 QSL 

OKI-011379 4 QSL 

OK1-031847 3 QSL 

1CX 


P-ZMT 

(diplom za poslech zemi mirovAho tAbora) 


Stav k 20. dnoru 1954 


Diplomy: 


OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ-1234 

UA3-12804 

UB5-4005 


OK6539LZ 

UA3-12825 

UA3-12830 

SP6-006 

UA1-526 

YO-R338 

S P8-001 


Uchazeti: 


LZ-1102 22 QSL 

LZ-1498 22 QSL 

LZ-2476 22 QSL 

OKI-00642 22 QSL 
SP5-026 21 QSL 

OKI-00407 21 QSL 

OKI-042149 21 QSL 
HA5-2550 20QSL 
LZ-1237 20QSL 
SP2-032 20QSL 
OKI-001216 20QSL 
OK3-166280 20QSL 
OK2-104044 20QSL 
LZ-1531 19QSL 
LZ-3056 19 QSL 

Y03-342 19QSL 
OKM 


YO-R387 19 QSL 

LZ-1572 18 QSL 

OK2-135234 18QSL 
OK3-146041 18 QSL 
OK3-166270 18 QSL 
SP2-105 17 QSL 

LZ-3414 17 QSL 

OKI-01880 17 QSL 
OKI-01399 17 QSL 
LZ-2394 16 QSL 

OK3-146155 15 QSL 
OK3-166282 15 QSL 
LZ-2398 14 QSL 

OKI-011150 14QSL 
SP9-503 13QSL 
OK1-042105 12 QSL 
11QSL 

1CX 


(ASOPISI 


Radio SSSR, leden 1954 

Za masove radioamaferstvl - Nov£ dopln&ru Aka- 
demie vcd SSSR - RozSifeni vyroby rozhlasovjch 
prijimabu a televisord - Piipravy k 12. vfesvazovA 
radiovc vystavA - Souteienl pfitel - NAktere otAzky 
rozvoje radioamaterstvi - Vice pozarnosti zAsobo- 
vAni posIucha£d rozhlasu - Radioamatefi pomahaji 
kolchoznl vesnici - Koncove zarizeni RPD-I0 - 
OcastnickA reproduktory pro radiofikaci venkova - 
Pfijimac na cesty ,,Doro2nyj" - Tdnove korektory - 
UKV vysilaf - Novi zapojeni a £Astl televisord - 
Televisor s obrazovkou 31LIC1B ~ Svarovam misto 
pajeiii - Pouziti magnetickiho zaznamu v nirodnim 
hospodarstvi - Domici v^roba hlavic pro magneto- 
fon - Jak pracuje svazkovi tetroda - Bateriovy elek- 
tronkovy voltmetr - V Mezinarodni organisaci roz¬ 
hlasu OIR - Dv£st£ kniSek ,,Masove radiobiblio- 
teky“. 


Maly oznamovatel 


Tiskovd fddka stoji Kcs 3,60, Cdnku sa insert si 
Sami vypoctdte a poukazte pfedem iekovym vplatnlm 
lisikem na licet c. 0100617841, Nals vojska, vydava- 
tehtvi, n.phosp.-spr.odd.,Praha II, Na Dikance 3. 
Uverejnenaiudoujen ozndmeni vztakujictsena pfed~ 
miiy radioamaidrskiko pokumictvl. VUchna ozna - 
went musi byi opatfena plnou adrtsou inserenta a po¬ 
kud jde o prodej, cenou za kazdott prodavanou po- 
lo&ku. 


Prodej: 

Schema nem. pfijim. i jednotl. (1.50), seznam (2). 
Vit, Plzen, Pobreini 4. 


RV12P2000 12ks (S 17), EB 21(30), AL4(35), 
AG495(15), PV 495(8), 6L7(25), 6K7(20), RL2.4P2 
trioda (30), DF21(35), DC11C40), DDDll(SO), 

1 perman, repro dyaamik 0 200 mm (45) a 2 dtto 
0160 mm (i 50), 4 elektr. bater super s chassej bez 
elektr. 1)21 a repro dukt. (150), potf. stavebnicu- 
oscilator SG 50, i vym. s uved. mater. J. Dru2back& 
Zvolen, Tomasikova 10. 

6V,12 V autodyn. (120,200), 6V Start, (140), tel. 
mikr, vloiS. (5 10) 4 el. bat. pfijim. (1100), bat. el. 
(10—14), td. sluch. (20). Potr. siet. nov, prijim., 
el. gram., a in£. Katrinec, Zl. Moravce 
Mf Tungsram 115 kc/s(35), CE242(40), dynam, 
Tesla 10 cm(40), bater. jedaolamp. z AR 6/53 
a P45(105), KL4(50), AF3, AF7, Z63 (4 41), Lcewe 
lampa 2HF(50), Radiotech, do kapsy (14). S. Ne£4- 
sek, Praha II., NaZderaze 12. 

Vibrdtor 2,4/130 V (150) elektT. DDD25,RL1P2, 
RL2,4P2, 3A5, (kus 50). A. Smrf, C. Budbjovice, 
Zeyerova 667. 

S tavebn ice S onoreta(200). L. Hej zlar, Praha XI11, 
V Sladnich II 248. 

Obrnzovka 07sl novA (160). O. KvitoA, Ti. 1. mi- 
je 520, Preitice 

LB1(260), Havlibek J., PSP 30 Mor. Krumlov 
Novi elektr. 1R5, 2xIT4, 1S5, 3S4(240x). 

2 x RL1P2(30), DDD25(20). J. VAvra, Pfimbtice 
£. 38, p. Znojrao 2. 

HR2( 100/500)min. trafo mf., 2x(50) 3D6(40), 
vibrAtor 2,4V—1D0V 20mA (100), bat. dvoulam- 
povku na sluch. (100) J. Smid, Sitbof £. 7 p. Pobb- 
Aovrce 

Torn EB(400), benz. agreed 12V, 400W(1000). 
Stytr. VI,, Nechalov 39 p. Mahelnice n. Jiz. 
Bateriovy superhet osadeny miniaturami (700), 
dynamik 0 160 mm (50), duAl 2 x 500 pF(35), 
vSetko novb. A. Spiegel, Bratislava, Jurkr>vi£ova 63 

Koupe: 

KV r. 1947-a^ 1951 a AR r. 1952 a starSie. Piatim 
dobierkou. Aiichal Zjara, Gclnica, PartyzAnsky ria- 
dck 905. 

Vyrraena: 

Radioamatbra r 48 vymenim za RA r. 51 nebo 
koupim, V. Novak, Praha II., Vaclavskb nAm. 3/II. 
Generator vysoko- i nizkcfrcxvcncni, kritkovin, 6ti 
elektr on. .super, transfer, navijecku, sii trafe 
2x400—600V 200mA, 3xRL 12P35, 2x7193, 
2 x 2051, 12SK7, 12SR7, 12SQ7, 12SG7, 12SA7 
a jin£ souc. za deskovy a kino adapter k Roliei- 
flcxu, cocky, fiitry, stabil. kov, stativ. A, Bucek, 
Brno, PckarskA 10/1. 

Za Avomet a podobnf meriace pristroje dam B 
klarinet n. 1. dvojbrylovy s puzdrom, vod, cerpadlo 
s el. motorom l.SxW 220—380V, pracku bez mo¬ 
tors a stojanu. Fr, Chomucky, Plavecky Stvrtok, 
Slov. 

LB13/40 kryt a vychyl. civky za LB8/Tesla 7021. 
F, Hlinbnsky, Kyje, Mach ova 635. 

Za £. 4 a 5 Amat. radia dam kostru pro super 
(vrak). J. Matousek, Jarov 76 p. Blovice 
Za elektr. RV12P2000 vvmenlm, 6BC32, 6BE6, 
6BA6, UBL21, UCH21, EF22, EBL21, AZI, 
AZ4, AZ12, AD 100, 2A5, 2A7,15. J. Hnsek, Za- 
leAnA VIII. 1234, Gottwaldov I. 
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Obrazek na titulni strAnce je z vyroby nasich 
televisnich pfijimaoft. Ukazuje, jakA zarizeni vyro- 
bili nasi technici a delnici, aby co nejvice urycldili 
a zhospodarnili v> l robu nasich televisoru. Zaber je 
z yyrcbnrho pasu n. p. Tesla — zavod Josefa Ha- 
kena. 


AMATERSKR RADIO, casopis pro radiotechniku a amatOrske vysllani. Vydava Svaz pro spolupraci s armdclou v NASEM VOJSKU, 
vydavatelstvl, n. p., Praha. Redakce Praha II, Jungtnannova 24. Telelon 22-12-46, 23-76-46. Rid! FrantiSek SMOLlK s redakcnlm 
kruhem (Josef CERNY, Vaclav JINDRICH, Ing. Dr Miroslav JOACHIM, Jaroslav KLlMA, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr 
Eohumil KVASIL, Josef POHANKA, lanreat statni ceny, Vlastislav SVOBODA, Ihg, Jan VANA, laureat statni ceny, Oldfich 
VESELY). Telefon Pr. Smolika 23-00-62 (byt 678-33). Administrace NASE VOJSKO, n. p., distrihnee, Praha II, Vladislavova 26, telefon 
22-12-46, 23-76-46, Vychazl mesienfe, rofinS vyjde 12 fiisel. Cena Jed notliveho £lsla 3 K&, predplatne na dtvrt roku 9 KOs. Pfedplatne 
zafxdi kazdy poStovnl dorucovatel nebo nejbliiSsi poStovni ufad. Insertnl oddelenl Nase vojsko, vydavatelstvl, n. p,, Praha n, 
Na Dikance 8. TIskne Na§e vojsko, n. p., Praha, Novinova sazba povolena. Dohledacl postovni ufad Praha 022. Otisk je dovolen 
jen s pisemnym svolenlm vydava tele. Pfispbvky vraei redakce, jen byly-li vyzadany a byla-li pfilozena frankovand obalka se 
zpdtnou adresou. Za pflvodnost a veskerd prava ru£i autori pHspevkO. Toto blslo vylio l. dubna 1954. 

VS 138.003 













